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ABSTRACT 

Results  of  oceanographic  surveys  off  the  Grand  Banks  of  Newfoundland 
from  April  thi-ough  June  1972  in  support  of  International  Ice  Patrol  and 
twelve  occupations  of  Standard  Sections  A1-A4  are  discussed.  Analysis 
includes  vertical  temperature  and  salinity  profiles  for  each  section  as  well  as 
dynamic-topographic  charts  for  eacli  Ice  Patrol  survey.  Normal  dynamic 
topography  charts  of  the  Grand  Banks  region  are  updated.  Results  are 
similar  to  those  obtained  by  Soule  (1964).  Finally  there  is  a  discussion  of 
the  oceanograpliic  and  meteorological  conditions  which  caused  more  icebergs 
to  drift  south  of  48°N  in  1972  than  in  any  previous  year  in  Ice  Patrol  liistory. 
These  conditions  include  iceberg  supply,  wind,  currents,  waves/sea  ice,  sea 
temperatures,  air  temperatures,  and  precipitation.  It  is  concluded  that  the 
single  most  important  factor  effecting  these  conditions  is  the  location  and 
intensity  of  the  Icelandic  low. 


Editor's  notp :  Rpference  to  a  product  or  cortinieiit  with  respect  to  it  in  this  publica- 
tion does  not  indicate,  or  permit  any  person  to  hold  out  liy  republication  in  whole,  or  In 
part  or  otherwise,  that  llie  product  has  been  endorsed,  autlinrized,  or  approved  by  the 
Coast  Guard. 
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OCEANOGRAPHY  OF  THE  GRAND  BANKS  REGION 
OF  NEWFOUNDLAND 

March   1971 — December   1972 
Robert  W.   Scobie  ' 

INTRODUCTION 


The  iceberg-  threat  to  North  Atlantic  sliipping 
was  more  severe  in  1972  than  in  any  other  year 
in  International  Ice  Patrol  (IIP)  history.  The 
ice  season  officially  extended  from  29  February 
to  4  September — the  longest  ever.  During  that 
period,  a  record  1587  icebergs  were  reported 
south  of  48°N.  This  surpassed  the  previous 
high  of  1320  icebergs  sighted  in  1929.  In  1972 
icebergs  were  reported  as  far  east  as  47°02'N, 
36°59'W  and  as  far  south  as  39°57'N,  45°06'W. 
For  the  first  time  since  1959,  conditions  were 
severe  enough  to  require  a  surface  patrol  to 
standby  the  southernmost  iceberg.  This  duty 
was  shared  by  several  Coast  Guard  cutters  from 
25  April  until  25  July  when  icebergs  were  no 
longer  a  threat  below  43°X. 

Oceanographic  Operations 

During  the  months  of  April,  May.  and  Jiuie, 
when  the  iceberg  threat  was  greatest,  three 
oceanographic  cruises  were  conducted  to  the  area 
immediately  eastward  of  the  Grand  Banks  of 
Newfoundland  by  the  USCGC  EVERGREEN 
(WAGO-295).  The  purpose  of  these  cruises 
was  two-fold.  First,  it  was  to  provide  Com- 
mander, International  Ice  Patrol  (CUP)  with 
real-time  oceanographic  data  for  predicting  ice- 
berg drift  in  the  North  Atlantic  Ocean.  Second, 
it  was  to  support  U.S.  Coast  Guard  oceano- 
graphic research  i)rograms.  The  crew  of  CGC 
EVERGREEN  was  augmented  with  a  field 
party  of  scientists  and  technicians  from  the 
U.S.  Coast  Guard  Oceano<rraphic  Unit  (CG 
OCEANOU)  on  each  of  these  cruises. 


Itinerary 

On  3  April  the  t^GC  EVERGREEN  departed 
its  homeport  of  Boston,  Massachusetts  on  a  21- 
day  cruise  wliich  included  a  one  day  port  call  at 
St.  John's  Newfoundland.  The  oceanograpliic 
work  conducted  on  this  cruise  consisted  of  72 
STD  stations  taken  along  7  standard  Ice  Patrol 
sections  extending  from  A2  to  A4  (fig.  1).  Sev- 
eral casts  were  taken  at  other  than  the  desired 
position  because  of  locally  heavy  concentrations 
of  icebergs. 

During  the  second  ciuise  of  17  days,  which 
began  on  5  May,  53  STD  stations  were  occupied 
on  six  standard  sections  from  A4  to  A2B.  The 
final  CGC  EVERGREEN  cruise  of  the  season 
commenced  on  3  June.  After  completing  section 
A4  and  part  of  section  A3C,  a  large  dead-in-the- 
water  contact  appeared  on  the  radar.  Proceed- 
ing slowly  through  thick  fog,  CGC  EVER- 
(tREEN  was  able  to  identify  the  contact  as  a 
large  tabular  iceberg  located  at  42°42'N,  49°20' 
W.  Commander  International  Ice  Patrol  then 
ordered  CGC  EVERCJREEN  to  standby  this 
iceberg  and  assume  full  duties  of  surface  patrol 
vessel.  Thus  from  7  June  until  15  June,  oceano- 
graphic work  was  confined  to  tlie  area  around 
the  iceberg.  During  this  period  STD  casts, 
XBT  casts,  and  photographs  of  the  iceberg  were 
taken.  After  being  relieved  of  this  responsibil- 
ity, an  abbreviated  survey  along  4  sections  from 
A3B  to  A2  was  conducted.  Of  the  54  STD  casts 
taken  during  this  cruise,  16  were  taken  near  the 
large  iceberg.  The  CGC  EVERGREEN  re- 
turned to  Boston  on  22  June. 


'T'.S.   Coast   Cuiud   Orcano-jraphic  T'liit,   Bldg.   1.^9-E, 
Navy  Yard  .\iiiif.\,  Wasliinston,  D.C.  20590. 


other  Occupations  of  Standard  Sections  ters  traveling  to  or  from  ocean  station  patrols. 

Twelve    other    occupations    of    Coast    Guard  The  1071  occupations  are  included  as  tW  have 

standard  sections  A1-A4  are  listed  in  Appendix  not    previously    been    repoi-ted    in    the    CG-373 

A.     These  were  conducted  by  Coast  Guard  cut-  Series. 


INSTRUMENTATION  AND  METHODS 


International  Ice  Patrol  Cruises 

Data  from  all  179  oceanographic  stations  taken 
durinfr  the  three  1972  Ice  Patrol  cruises  aboard 
CGC  EVERGKEEN  were  obtained  using  a 
Plessey  Environmental  Systems,  Model  9040, 
S/T/D  Environmental  Profiling  System  (STD). 
The  Plessey  Environmental  Systems,  Model 
8114A,  Digital  Data  Logger  (DDL)  was  used 
to  record  these  data  on  magnetic  tape.  However, 
as  CGC  EVERGREEN  did  not  have  the  on 
board  computer  capability  to  process  DDL  tapes, 
it  was  necessary  to  read  the  STD  analog  traces 
and  to  transmit  the  data  including  quality 
control  temperatures  and  salinities  to  CG 
OCEAXOU  for  real-time  processing.  This  pro- 
cessing was  accomplished  with  a  Honeywell 
DDP-516  computer  utilizing  the  programs  de- 
scribed by  Hislop  (1973).  Following  the  Ice 
Patrol  season,  the  DDL  tapes  were  processed  on 
the  Control  Data  Corporation  (CDC)  3300  com- 
puter using  the  procedures  described  by  Rose- 
brook  (1974). 

A  Niskin  bottle,  equipped  with  two  protected 
and  two  unprotected  deep  sea  reversing  ther- 
mometers, was  attached  immediately  above  the 
underwater  sensing  unit  on  all  deep  stations  for 


quality  control.  Conductivity  ratios  of  these 
samples  were  determined  on  board  CGC  EVER- 
GREEN using  a  portable  inductive  salinometer 
and  were  converted  to  salinities  using  formulae 
published  in  the  International  Oceanographic 
Tables  (1966).  Temjieratures  were  also  processed 
on  board  CGC  EVERGREEN  with  a  Dietzgen 
Model  7410-PA  programmable  calculator  with 
programs  developed  at  CG  OCEANOU.  Dy- 
namic heights  in  shallow  water  were  calculated 
using  the  modified  Helland-Hansen  method  de- 
scribed by  Kollmeyer  et  al.,  (1967). 

Occupation  of  Standard  Sections 

Data  from  the  12  occupations  of  standard  sec- 
tions A1-A4  I'eported  here  were  obtained  from 
either  STD  or  Nansen  casts  depending  on  how 
each  ship  was  outfitted.  The  cast  procedures 
outlined  in  the  Manual  for  Oceanographic  Op- 
erations (CG-410)  were  followed  during  these 
occupations.  Station  data  were  processed  using 
conventional  CG  OCEANOU  procedures.  Ver- 
tical temperature  and  salinity  profiles  for  these 
occupations  are  presented  as  Figures  2  through 
24.  Similar  profiles  for  all  IIP  occupations  of 
A2,  A3,  and  A4  are  also  presented  (figs.  25 
through  38). 


UPDATING  THE  NORMAL  DYNAMIC  TOPOGRAPHY  CHARTS 


Background 

Floyd  M.  Soule,  who  was  a  prominent  member 
of  International  Ice  Patrol  for  a  period  span- 
ning more  than  30  years,  published  the  original 
normal  dynamic  topography  charts  of  the  Grand 
Banks  area  (Soule,  1964).  These  charts  were 
developed  primarily  for  use  by  Commander, 
International  Ice  Patrol  (CUP).  Before  ex- 
plaining how  they  were  updated,  the  evolution 
and  use  of  these  charts  will  be  reviewed. 

The  15  April  1912  sinking  of  the  luxury  liner 
Titanic  following  her  collision  with  an  iceberg  at 
41°16'X,  50°14'W,  some  300  miles  south  of  New- 
foundland, prompted  international  shipping  in- 
terests to  demand  that  an  organization  be  fomied 
to  continually  advise  the  mariner  of  the  iceberg 
danger.  The  result  of  this  outcry  was  the  estab- 
lishment of  the  International  Ice  Patrol  by  the 
International  Convention  for  the  Safety  of  Life 
At  Sea  (SOLAS)  in  1913.  This  service,  financed 
by  SOLAS  member  nations  and  operated  by  the 
U.S.  Coast  Guard,  is  designed  to  advise  the 
mariner  of  any  iceberg  danger,  as  well  as  to 
conduct  oceanographic  research,  in  the  area  of 
the  Grand  Banks.  The  oceanographic  conditions 
in  this  area  are  very  complex  as  it  is  the  conflu- 
ence region  of  the  cold  southerly  flowing  Labra- 
dor Current  and  the  warm  northerly  flowing 
North  Atlantic  Current. 

During  the  first  few  years  of  Ice  Patrol,  the 
emphasis  was  placed  on  ice  observation  and  ad- 
visories. As  a  result,  the  oceanographic  data 
collected  was  quite  sparse  and  of  only  limited 
value.  However,  as  oceanographic  techniques 
and  equipment  improved,  it  became  apparent 
that  oceanographic  operations  could  be  valuable 
to  CUP.  For  the  first  time  in  1931  an  Ice  Patrol 
vessel  was  devoted  to  oceanographic  research, 
and  by  1934  data  were  being  collected  in  a  sys- 
tematic and  concentrated  manner. 

That  year,  two  significant  changes  in  IIP  op- 
erations occurred.  First  the  Wenner  Salinity 
Bridge    replaced    the    tedious    titration    method 


previously  used  to  determine  salinity.  This 
greatly  improved  the  accuracy  and  ease  with 
which  salinity  samples  could  be  determined 
(Soule  and  Hoyle,  1935).  This  instrument  was 
used  exclusively  through  the  1961  ice  season. 
Then  after  two  years  of  comparative  testing,  it 
was  phased  out  and  replaced  by  commercially 
produced  poi'table  inductive  salinometers.  The 
second  change  in  1934  was  the  replacement  of  the 
.lacobsen  and  Jensen  method  of  determining 
dynamic  heights  in  shallow  water  with  the 
Helland-IIansen  method  (Soule  and  Hoyle, 
1935).  This  method  is  still  used,  although  it  has 
been  slightly  modified  for  adaption  to  computer 
usage  (Kollmeyer,  et  al.,  1967). 

Since  1934  only  one  other  major  change  in  the 
collection  and  processing  of  data  has  been  made. 
In  1966,  the  STD  replaced  the  Nansen  bottle  as 
the.  primary  sampling  device.  However,  Nansen 
bottles  equipped  with  deep  sea  reversing  ther- 
mometers continue  to  be  used  to  quality  control 
STD  data. 

Use 

Every  year  that  IIP  has  been  conducted  since 
1934,  at  least  some  time  has  been  spent  surveying 
the  northeastern,  eastern,  and  southern  slopes  of 
the  Grand  Banks.  As  the  general  oceanic  cir- 
culation in  this  area  is  similar  from  year  to  year, 
Soule  felt  that  monthly  normal  dynamic  topog- 
raphy charts  would  be  of  use  to  CUP.  They 
definitely  have  been.  At  times  during  the  peak 
of  the  ice  season  (April- July),  when  no  data  are 
being  collected,  CUP  utilizes  the  normal  charts 
as  an  aid  in  predicting  iceberg  drift. 

Update 

Soule's  normal  charts  were  based  on  22  years 
of  data  collected  from  1934-1941  and  1949-1961; 
IIP  was  suspended  during  World  War  II.  For 
this  first  revision  of  the  normal  chaits,  data  from 
1962  tlirough  1972  were  added  to  the  original 
data  base.  The  data  used  in  this  revision  con- 
sist of 


•  April — Forty-three  surveys  (no  data  from 
196<)) 

•  May — Forty -five  surveys  (no  (iala  from 
lasr)  ami  l!)6i)) 

•  June — Twenty-nine  surveys  (no  data  from 
1941,  1951,  19r)7,  1963,  1965,  1966,  1969-1971) 

•  July — (no  data  prior  to  W^V  II  nor  from 
1949,  1950,  1954,  1958,  1959,  1965,  1966,  1968- 
1972). 

The  July  chart  is  somewhat  abbreviated  coverinji 
only  a  small  area  east  of  Cape  Bonavista.  From 
19;M  tlirouijli  197'2,  no  other  areas  were  surveyed 
durin<i  July. 

Data  for  the  revised  charts  were  processed 
exactly  in  the  same  manner  as  described  by 
Soule  (1964).  Briefly,  dynamic  height  values, 
dynamic  hcijrht  of  the  sea  surface  relative  to  the 
1000  decibar  surface,  for  each  survey  were  com- 
puted at  twenty  minute  intervals  of  latitude  and 
lonjritude  in  the  area  surveyed.  The  dynamic 
heifihts  at  each  interval  were  averaged  for  each 
month  with  equal  weight  given  to  each  year 
rather  than  each  survey.  These  average  values 
were  used  to  develop  the  monthly  normal  charts 
(figs.  41,  44,  47,  50).  A  standard  deviation  was 
computed  at  each  interval.  All  locations  with 
at  least  five  surveys  were  used  to  contour  a  field 
of  standard  deviation  for  each  month  (figs.  42, 
45,  48,  51).  Finally  a  chart  for  each  month 
(figs.  43,  46,  49,  52)  was  prepared  which  indi- 
cates data  distribution  and  computed  results  at 
each  interval  according  to  the  following  format: 


Inrtivkiual 
Surveys 

Standard 

IH'viiition  in 
n.vnaniic  Milli- 
niotpr.s 

General  Comments 


Years 
Represented 

Average  Dynamic  Heigiit  of  the 
Sea  Surface  Relative  to  tlie 
1,000  Peciljar  Surface  in 
Dynamic  Meters  minus  970.00 


The  Labrador  and  North  Atlantic  Currents, 
as  well  as  a  region  of  low  dynamic  topography 
between  them,  are  clearly  present  on  the  April, 


May,  and  June  normal  charts.  Using  informa- 
tion from  recent  (""anadian  Ilydrographic  Service 
charts,  it  is  clear  that  the  bottom  topography 
affects  the  flow  of  both  currents.  The  steepest 
gradients  of  the  Labrador  Current  closely  par- 
allel the  bottom  contours  along  the  eastern  slope 
of  the  Grand  Banks  implying  that  the  Grand 
Banks  acts  as  a  lateral  boundary  of  this  current. 
The  flow  of  the  North  Atlantic  Current  is  in- 
fluenced as  it  passes  over  and  around  the  north- 
ern end  of  the  Newfoundland  Ridge  which  is 
located  south  of  the  Tail  of  the  Bank. 

Current  direction  can  be  inferred  quite  real- 
istically from  the  normal  charts  as  being  parallel 
to  the  isopleths  of  dynamic  heights.  However, 
geostrophic  speeds  are  not  as  easily  determined. 
Due  to  the  averaging  process,  speeds  calculated 
by  taking  measurements  perpendicular  to  the 
isopleths  of  dynamic  height  are  lower  than  those 
that  actually  exist  in  the  Labrador  Current. 
Thus  the  current  as  calculated  from  the  noiTnal 
charts  only  approaches  a  maxinmm  of  40  cm/sec 
in  a  few  extreme  cases  in  the  core  of  the  Labra- 
dor Current.  "Wliereas  experiments  such  as  those 
conducted  by  International  Ice  Patrol  (direct 
measurement  by  parachute  drogues)  in  1966 
(Wolford,  1969)  indicate  the  speed  of  the  Labra- 
dor Current  actually  varies  from  50  to  over  100 
cm/sec.  Thus  when  using  the  normal  charts, 
one  must  be  careful  not  to  underestimate  the 
current  speed. 

The  fact  that  these  revised  charts  closely  re- 
semble Soule's  adds  validity  to  the  assumption 
that  the  general  circulation  in  this  area  is  basic- 
ally the  same  from  year  to  year.  This  is  espec- 
ially true  for  the  core  of  the  Labrador  Current 
and  the  dynamic  "trough"  to  the  east  of  this 
current.  Standard  deviations  are  greatest  near 
41°N,  50°W  and  42.5°N,  46°W.  These  are  the 
areas  which  contain  meanders  of  the  North 
Atlantic  Current.  Annual  changes  combined 
with  steep  gradients  result  in  standard  devia- 
tions being  as  high  as  20  centimeters  in  May. 


1972  DYNAMIC  TOPOGRAPHY  SURVEYS 

As   lias   been   the   practice   of   IIP   for   many  possible  to  compare  tiie  dynamic  topofiraphy  of 

years,  the   1000  decibar  surface  was  used  as  a  eacli  1!)72  survey   (fi^s.  53,  54,  and  55)   directly 

reference   level   in  calculating   dynamic   heights  with    past    surveys    and    the    monthly    normal 

from  the  1972  data.     Experiments  as  recent  as  charts.     Such  comparisons  appear  in  later  sec- 

1970  (Ettle  and  AVolford,  1972)  have  shown  that  tions. 
this  level  is  suitable  for  IIP  work.     Thus,  it  is 


1972  ICEBERG  STUDIES 


Three  icebergs  were  tracked  by  Coast  Guard 
cutters,  while  acting  as  the  surface  patrol  vessel, 
during  the  1972  ice  season.  From  .5  to  11  May, 
the  CGC  VIGOROUS  (^^T^EC-627)  tracked  a 
niediuiu  iceberg  using  celestial  fixes  as  the  pri- 
mary means  of  navigation.  The  May  1972 
oceanographic  sui'vey  (fig.  54)  did  not  (;over  the 
area  where  this  iceberg  was  drifting.  However, 
from  the  May  normal  chart  (fig.  44)  and  the 
May  1972  survey  it  is  apparent  that  this  iceberg 
was  located  well  into  the  North  Atlantic  Current 
when  it  was  being  studied.  This  iceberg,  drift- 
ing an  average  of  more  than  30  nmi  per  day,  was 
predominantly  effected  by  the  North  Atlantic 
Current  (fig.  56).  Only  during  the  early  part 
of  the  study  period  did  the  wind,  which  averaged 
17  lais  from  224°T  (fig.  56),  have  any  significant 
effect  on  the  iceberg's  drift. 

CGC  EVERGREEN  tracked  two  icebergs— a 
large  tabular  iceberg  from  8  to  15  June  and  a 
small  iceberg  from  9  to  13  June.  Due  to  heavy 
fog,  Loran  A,  with  an  accuracy  of  3-5  miles,  was 
used  for  positioning  during  this  study.  These 
icebergs  drifted  around  in  the  same  general  area 
during  the  study  period  (fig.  57).  These  drifts 
were  in  great  contrast  to  the  one  in  May.  Dur- 
ing this  study  four  sets  of  four  STD  stations 
were  taken  around  the  large  iceberg.  The  gen- 
eral flow  of  the  current  in  this  area  was  southerly 


(fig.  58),  although  not  nearly  as  constant  as  in 
the  core  of  the  Labrador  Current  which  existed 
farther  to  the  north.  From  the  iceberg  drift,  it 
appears  that  the  effect  on  these  icebergs  from  the 
southerly  flowing  current  was  to  a  great  degree 
offset  by  the  effect  of  the  wind  (fig.  57),  which 
averaged  14  kns  from  188°T  during  the  large 
iceberg  study  and  195°T  at  19  lens  during  the 
small  iceberg  study. 

Four  expendable  bathythermograph  (XBT) 
sections  were  conducted  at  two-day  intervals. 
Each  section,  consisting  of  10  XBTS,  was  on  a 
constant  bearing  from  the  large  iceberg  ranging 
from  10  to  500  yards  from  the  iceberg.  The 
purpose  of  this  experiment  was  to  check  for 
horizontal  temperature  gradients,  previously 
mentioned  by  Kollmeyer  et  al,  1966,  along  each 
section.  However,  no  gradient  was  apparent  on 
any  of  these  sections. 

From  photographs  taken  around  an  iceberg, 
mass  determinations  of  that  iceberg  can  be  made. 
It  was  hoped  that  this  could  be  accomplished 
several  times  during  the  drift  study  of  the  large 
iceberg,  for  such  a  study  could  yield  information 
on  the  rate  of  deterioration  of  the  iceberg.  How- 
ever, due  to  poor  visibility,  a  good  set  of  photo- 
graphs was  obtained  only  at  the  end  of  the  drift 
study.  At  that  time  it  was  determined  that  the 
iceberg  had  a  mass  of  approximately  3  x  10^  kgs. 


DISCUSSION  OF  1972  ICE  CONDITIONS 


Although  tlic  number  of  iceberjis  which  an- 
nually drift  south  of  48°N  (fi<;.  59)  fluctuates 
considerably,  this  number  generally  declined  dur- 
ing the  40  years  prior  to  1972    (Table  1).     In 

Table  1 — Yearly  Average  Number  of  the 
Icebergs  South  of  48°N 


Years 
1932-1941 


Average  #  of  Icebergs 
419.1 


1942-1951 

418.1 

1952-1961 

251.6 

1962-1971 

146.3 

fact,  during  that  entire  period,  only  in  1945  did 
this  number  exceed  1000.  AVliy  then  did  this 
trend  come  to  such  an  abrupt  end  in  1972? 
Primarily  it  was  a  result  of  substantial  changes 
in  oceanographic  and  meteorological  conditions 
during  late  1971  and  early  1972.  These  condi- 
tions directly  ati'ected  the  following  factors  that 
in  turn  determine  the  iceberg  count  on  the  Grand 
Banks : 

•  Supply  of  icebergs 

•  Wind 

•  Curi'ent 

•  Waves/Sea  Ice 

•  Sea  Temperature 

•  Air  Temperature 

•  Precipitation 

Iceberg  Supply 

Most  of  the  icebergs  which  eventually  reach 
the  Grand  Banks  are  calved  from  glaciers  along 
the  west  coast  of  (ireenland.  Determining  the 
annual  iceberg  production  of  these  glaciers  is  a 
difficult  task  complicated  by  tiie  remoteness  of 
this  vast  region.  One  census  will  not  result  in 
an  accurate  count  as  icebergs  may  survive  for 
several  years  in  the  survey  area.  To  obtain  an 
accurate  production  figure,  it  is  necessary  to  con- 
duct several  censuses  over  a  period  of  years  while 
taking  into  account  such  factors  as  melting  and 


calving  of  icebergs.  Since  such  studies  have  not 
been  undertaken,  it  is  not  surprising  that  esti- 
mates of  annual  iceberg  production  vai-y  greatly. 
Wolford  (1972)  reports  several  estimates  of  ice- 
berg production  ranging  from  7,500  to  40,000 
and  suggests  that  the  higher  value  is  more 
realistic.  Using  even  the  most  conservative  esti- 
mates, the  annual  supj)ly  of  icebergs  is  substan- 
tial enough  to  suppoit  heavy  ice  seasons  on  the 
Grand  Banks. 

Each  year  IIP  conducts  iceberg  reconnaissance 
flights  from  Newfoundland  northward  along  the 
Canadian  coast  to  estimate  the  severity  of  the 
upcoming  ice  season.  A  January  1972  flight 
covered  the  coastal  area  to  Cape  Dyer  and  a 
February  1972  flight  terminated  at  Cape  Chidley. 
Past  experience  indicated  that  only  icebergs  lo- 
cated south  of  these  points  at  these  respective 
months  will  reach  the  Grand  Banks  during  the 
following  ice  season.  The  result  of  these  1972 
flights  was  surprisingly  low  iceberg  counts  (fig. 
60). 

This  apparent  contradiction  can  be  explained. 
The  majority  of  iceberg  drift  studies  conducted 
by  IIP  found  icebei'gs  advancing  southward  3 
to  6  miles  per  day.  However,  in  some  instances, 
advances  in  excess  of  20  miles  per  day  have  been 
noted  (Wolford,  1972).  Under  ideal  conditions, 
as  was  the  case  in  1972,  it  is  not  unreasonable  to 
assume  that  icebergs  can  maintain  a  speed  of 
advance  of  0.5  knots  over  a  long  period  of  time. 
At  this  rate,  icebergs  that  were  in  Baffin  Bay  in 
January  could  reach  the  Grand  Banks  during 
the  ice  season.  With  the  supply  of  icebei'gs  in 
Bafliin  Bay  estimated  to  be  more  than  40,000  at 
any  one  time  (Sanderson  and  Davis,  1972),  only 
a  small  fraction  of  these  icebergs  is  neetled  to 
greatly  increase  the  severity  of  the  ice  season. 
This  is  wliat  is  believed  to  have  happened  in 
1972. 

Winds 

Icebergs  ai'c  liansported  (o  the  (irand  Banks 
by  a  complex  combination  of  wind  and  current. 


The  wind  acts  directly  on  the  subaciial  portion 
of  the  iccbcrp  and  indirectly  on  the  subnierjied 
portion  throufi^li  the  force  wiiich  it  imparts  on 
the  ocean  surface.  The  prevailing!;  winds  alonjj; 
the  eastern  (^anadian  coast  are  from  tiic  nortli- 
west,  whicli  are  flie  most  favorable  for  transport- 
ing icebergs  toward  tiie  (iiand  lianUs.  Winds 
from  any  other  direction  tend  to  impede  tiie  ad- 
vance of  the  icebei'gs.  Obviously  I  lie  advance  of 
icebergs  would  be  blocked  liy  winds  from  the 
south.  Easterly  winds  cause  the  iccl)er<rs  to  drift 
toward  the  Canadian  coast  wiiere  tiiey  ground 
and  deteriorate.  Westerly  winds  force  icebergs 
out  of  the  Labi-adoi'  Current  into  the  Ijabrador 
Sea, slowing  the  icebergs'  southern  progress  and 
exposing  the  icebergs  to  warmer  water  of  the 
Labrador  Sea  and  wave  action.  As  "Wolford 
(1972)  points  out,  winds  in  this  region  are  de- 
pendent on  the  location  and  intensity  of  the 
Icelandic  Low.  This  term  applies  to  an  area 
where  lows  form  and  intensify  rather  than  one 
particular  low  pressure  system.  Northwesterly 
winds  increase  as  this  low  deepens.  Normally 
this  low  is  weak  during  the  summer  and  intensi- 
fies during  the  winter. 

Due  to  severe  low  pressure  systems  (fig.  61), 
which  traversed  this  region  during  the  winter  of 
1971-1972,  the  Icelandic  Low  was  more  intense 
than  normal  for  every  inontli  from  December 
1971  through  June  1972  with  the  exception  of 
April  1972,  when  conditions  were  close  to  normal. 
During  these  months,  a  mean  surface  pressure 
anomaly  existed  as  shown  in  January  (fig.  60). 
Since  wind  anomaly  is  related  to  lines  of  equal 
pressure  anomaly  as  winds  are  to  isobars,  Buys- 
Ballot's  Law  may  be  applied  in  determining 
direction  of  wind  anomaly.  During  the  winter 
of  1971-1972.  the  prevailing  northwesterly  winds 
were  reinforced  by  the  deeper  than  normal  Ice- 
landic Low'.  These  winds  were  extremely  favor- 
able for  iceberg  drift  southward  along  the 
Canadian  coast. 

Currents 

The  Baffinland  and  Labrador  Currents  trans- 
port icebergs  soutliward  toward  the  Grand 
Banks.  These  currents,  which  move  nuich  slower 
than  the  wind  and  are  less  variable,  act  on  most 
of  the  iceberg's  surface  area.  A  well  developed 
current  system  is  a  necessary  but  not  sufficient 
condition  for  a  heavy  ice  year.  The  Labrador 
Current  was  well  developed  in  1957   (Dinsmore 


et  al..  1958),  1958  (Dinsmore  et  al.,  1960),  and 
1959  (Budinger  et  al.,  1960),  but  only  1957  and 
1959  were  heavy  ice  years.  In  1958  other  ci'itical 
factors,  including  warmer  than  normal  sea  sur- 
face temperatures,  were  unfavorable  and  a  light 
year  resulted.  At  no  time  has  there  been  a  heavy 
ice  season  when  the  Labrailor  Current  was  not 
well  developed. 

Current  data  along  the  Labrador  coast  are 
very  scarce,  especially  in  the  winter  months. 
Russian  scientists  conducted  the  only  survey  in 
this  area  during  the  winter  of  1971-1972.  P>om 
their  8-9  November  occupation  of  section  8-A 
(fig.  63),  the  volume  transport  of  the  Labrador 
C'urrent  was  determined  to  be  6.5  Sv;  which  is 
30%  greater  than  normal.  Later  in  the  same 
cruise,  section  6-A  (14-15  December)  and  sec- 
tion 3-A  (24-25  December),  both  of  which  are 
farther  south,  were  also  occupied.  Volume 
transport  was  only  1.1  Sv  across  section  6-A  and 
6.8  Sv  which  is  normal,  across  section  3-A 
(Kudlo,  1973). 

On  21-22  March,  CGC  SHERMAN  (^VHEC- 
720)  occupied  section  A-2  (figs.  14  and  15),  and 
the  volume  transport  was  determined  to  be  2.16 
Sv  southward  and  1.07  Sv  eastward.  This  indi- 
cated that  the  southerly  transport  had  nearly 
doubled  since  the  December  occupation  of  6-A. 
It  should  be  noted  that  the  east-west  portion  of 
A-2  is  very  similar  to  the  Russian  section  6-A 
and  the  British  Grand  Banks-Flemish  Cap  sec- 
tion (Hill  etal.,  1974). 

During  a  two  week  period  in  April,  each  of 
these  sections  was  occupied.  As  part  of  an  IIP 
survey,  section  A-2  was  occupied  on  7-9  April 
(figs.  25  and  26).  The  southward  flow  was  3.71 
Sv  while  the  eastward  flow  was  1.70  Sv.  On 
10  April,  the  southerly  flow  across  section  6-A 
was  3.03  Sv  (Kudlo,  1973).  Hill  et  al.  (1974) 
calculated  the  southerly  flow  to  be  5.27  Sv  from 
a  17-18  April  occupation  of  the  Flemish  Cap- 
Grand  Banks  section.  Two  factors  may  have 
been  responsible  for  the  wide  range  in  these 
ti'ansport  values.  First,  as  has  been  noted  by 
Morgan  (1969)  and  other  IIP  authoi's,  the  vol- 
ume transport  of  the  Labrador  Current  may 
undergo  large  changes  over  a  short  period  of 
time.  Second,  much  subjectivity  is  requii'ed  in 
using  the  geostrophic  metliod  of  detei'mining 
currents  especially  in  extrapolating  values  in 
shallow  water  and  in  selecting  a  reference  level. 
As  the  Flemish  Channel  is  verv  narrow  and  re- 
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quires  much  extrapolation,  it  is  felt  that  in  this 
case  the  second  reason  is  the  primary  cause  of 
the  variation  in  the  transport  values.  In  addi- 
tion, Hill  et  al.  (1!'74)  modified  their  geostrophic 
values  with  data  from  current  meters  located 
along  the  Grand  Banks-Flemish  Cap  section. 
Although  the  British  value  is  much  greater  than 
the  Coast  Guard's,  their  current  profiles  (fig.  64 
and  65)  are  similar.  In  both  cases  the  core  of 
the  Labrador  Current  is  just  to  the  east  of  the 
continental  slope  and  an  anomalous  northward 
flow  is  just  to  the  west  of  Flemish  Cap.  Com- 
paring these  data  with  available  historical  data, 
the  Russian  value  is  slightly  greater  than  their 
normal  (Kudlo.  1973)  and  the  Coast  Guard 
figure  is  higher  than  the  running  average  which 
was  terminated  in  1964  (Kollmeyer  et  al.,  1965). 
Thus  it  can  be  said  that  the  Labrador  Current 
was  well  developed  in  the  first  part  of  April. 

The  dynamic  heights  from  the  above  occupa- 
tion of  section  A-2  and  those  from  the  remainder 
of  the  three  cruises  conducted  for  IIP  were  con- 
toured and  are  shown  in  figures  53,  .54,  and  55. 
The  Labrador  Current  was  well  developed  as  far 
south  as  the  Tail  of  the  Bank  through  June  with 
currents  in  excess  of  50  cm/sec  being  foimd  in 
the  core.  The  volume  transports  generally  in- 
ci-eased  through  May  before  slackening  in  June. 
Such  condition  are  extremely  conductive  to  ice- 
bergs, southward  drift. 

While  the  flow  of  the  Labrador  Current  was 
steady  during  this  period,  large  fluctuations  oc- 
curred in  the  North  Atlantic  Current  and  the 
dynamic  trough  region.  The  April  dynamic 
topography  was  similar  to  the  normal  (fig.  41). 
However,  by  the  May  survey,  conditions  had 
changed  dramatically  and  did  not  resemble 
either  the  April  1072  chart  or  the  May  normal 
(fig.  44).  The  dynamic  trough  had  expanded 
and  contained  two  distinct  sections.  The  lower 
portion  of  the  trough  was  adjacent  to  the  Labra- 
dor Current  as  expected,  but  just  to  the  east  was 
a  slightly  higher  portion  of  the  trough  which 
was  dynamically  flat.  The  temperature  in  this 
part  of  the  trough  was  nnich  higher  than  in  the 
lower  portion  indicating  that  it  may  have  been 
formed  as  a  result  of  aTi  eddy/meander  separat- 
ing from  the  North  Atlantic  Current.  Another 
imusual  condition  existed  south  of  the  Tail  of 
the  Bank  where  the  flow  of  the  Labrador  Cur- 
rent was  abruptly  blocked  by  a  meander  of  the 
North  Atlantic  Current  indicated  by  the  presence 


of  warm  saline  water  (figs.  31  and  32).  Since 
the  June  survey  was  abbreviated,  it  is  impossible 
to  deteiniine  if  these  conditicms  had  returned  to 
noi-mal  at  that  time. 

Waves/Sea  Ice 

There  are  two  ways  that  iceberg  drift  is  af- 
fected by  sea  ice.  First,  surface  waves  are  rap- 
idly dampened  as  they  travel  vmder  this  ice 
which  reduces  the  eroding  effect  of  these  waves 
on  icebergs.  Second,  large  amounts  of  sea  ice 
will  keep  the  icebergs  from  drifting  into  bays 
and  inlets  along  the  coast  (Schell,  1961).  The 
presence  of  sea  ice  is  an  indication  that  the  ice- 
berg is  in  cold  water  where  no  deterioration  will 
occur.  From  December  through  June,  the  sea 
ice  extended  farther  south  and  east  than  normal 
(Sanderson,  1972a,  Sanderson,  1972b,  and  San- 
derson, 1972c).  The  greatest  departure  from  the 
normal  occurred  in  January  (fig.  66),  and  even 
as  late  as  May,  sea  ice  remained  off  the  coast  of 
Newfoundland  (fig.  67).  Thus  during  the  win- 
ter of  1971-1972,  lieavy  ice  conditions  were  such 
as  to  reduce  the  mortality  of  icebergs  drifting 
southward  along  the  eastern  Canadian  coast. 

Sea  Temperatures 

It  is  obvious  that  with  increased  sea  tempera- 
tures, more  iceberg  melting  will  occur.  But  for 
the  entire  first  half  of  1972  the  water  in  the  area 
of  interest  was  colder  than  normal.  It  is  clear 
from  Sanderson  (19721)),  and  Sanderson  (1972c) 
that  the  average  sea  surface  temperatures  were 
below  normal  along  the  Labrador  and  eastern 
Newfoundland  coasts  for  the  first  six  months  of 
1072.  Specific  temperatures  as  much  as  11°C 
colder  than  normal  were  reported  in  the  Grand 
Banks  area  (Bailey,  1973).  This  unseasonably 
cold  condition  caused  the  0°C  sea  surface  iso- 
therm to  remain  south  of  Newfoundland 
throughout  March  (fig.  68)  (Royal  Met.  off., 
1972a),  and  even  as  late  as  June  this  isotherm 
extended  as  far  south  as  northern  Newfoundland 
(fig.  69)  (Royal  Met.  oft".,  1072b). 

Colder  than  normal  conditions  also  were  found 
at  depth.  Burmakin  (1973)  noted  that  tempera- 
tures along  sections  8-A,  7-A,  6-A,  4-A,  and 
3-A  were  between  normal  and  2.2°C  below  nor- 
mal at  various  times  from  November  through 
May  in  the  upper  200  meters.  Sevei-al  IIP  sec- 
tions also  indicate  these  cold  conditions.  The 
vertical  temperature  profile  from  the  7-8  April 
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occupation  of  Section  A-2  <iives  an  indication  of 
the  early  extent  of  the  Labrador  Current  (fij;. 
25).  The  0°C  isotherm  extended  to  about  150 
metere  for  nearly  the  entire  section.  The  mini- 
mum water  temperature  was  less  than  —  1.6°C. 
Tlie  0°C  isotluMin  is  sijinificant  as  little  iceber*; 
meltinfi:  will  occur  below  this  temperature.  This 
cold  core  extended  at  least  to  the  Tail  of  the 
Bank  as  can  be  seen  in  the  vertical  tempeiatuie 
profile  from  the  18-10  April  occupation  of  sec- 
tion A-4.  Here  the  0°C  isotheim  extends  below 
150  meters,  but  the  mininuun  temperature  was 
just  less  than  —  1.2°C.  As  Avas  previously  noted, 
conditions  had  chanjied  dramatically  across  this 
section  by  the  9-10  May  occupation  (fi<i.  31). 
However,  from  the  vertical  temperature  pi'ofile 
of  the  13-14  ^lay  occupation  of  section  A-3, 
(fig.  33)  one  can  see  that  the  core  of  the  Labra- 
dor Current  was  present  although  restricted 
closer  to  continental  slope.  Temperatures  less 
than  —  1.0°C  were  reported  and  the  0°C  isotherm 
was  found  deeper  than  200  meters.  By  mid- 
June  surface  water  temperature  along  Section 
A-3  had  increased,  but  a  cold  coi'e  with  tempera- 
ture less  than  —  1.4°C  was  reported,  and  the 
0°C  isotherm  extended  to  250  meters  (fig.  37). 

Colder  than  normal  conditions  continued 
through  July  and  August.  Each  year  the  Fish- 
eries Research  Board  of  Canada  and  Memorial 
University  of  Newfoundland  condvict  sections 
across  the  Labrador  Current  fi'om  southern 
Labrador  to  the  Tail  of  the  Bank.  Through  2 
August  below  average  temperatures  were  re- 
corded to  as  far  south  as  Flemish  Cap.  Even 
toward  the  end  of  August,  temperatures  less  than 
—  1.7°C  were  recorded  in  the  Labrador  Current 
near  the  Tail  of  tiie  Bank  (Tcmpleman,  1973). 
Thus  the  generally  colder  than  average  water 
conditions  tended  to  reduce  iceberg  mortality 
through  melting  in  1972. 

Air  Temperatures 

Melting  of  the  subaerial  portion  of  iceberg  is 
directly  related   to  the  air  temperature.     From 


December  through  June,  air  temperatures  along 
the  coast  of  Labrador  and  Newfoundland  were 
below  normal.  Monthly  average  temperatures 
were  most  anomalous  during  the  first  part  of 
this  period  as  for  instance  in  February  when  the 
average  temperature  was  4°C  below  normal  (fig. 
70).  Temperatures  approached  normal  as  the 
year  progressed,  but  even  as  late  as  May  (fig.  71) 
temperatures  were  still  2°C  below  normal.  Tem- 
peratures recorded  in  the  spring  at  four  stations 
along  the  eastern  Canadian  coast  (Table  2)  were 
typical  of  these  low  values.  It  was  not  until 
June  that  temperatures  increased  to  above  normal 
and  were  high  enough  to  cause  substantial  melt- 
ing. Another  indication  of  these  conditions  are 
frost  degree  day  accumulations.  From  seven  of 
the  reporting  stations  in  western  Greenland  and 
eastern  Canada,  it  can  be  seen  that  record  ac- 
cunnilations  existed  in  each  case  (U.S.  NAV- 
OCEANO,  1972).  Thus  melting  due  to  air  tem- 
perature was  also  less  than  normal  in  1972. 

Precipitation 

As  has  been  noted  by  Wolford  (1972)  and 
other  authors,  iceberg  deterioration  is  accelerated 
during  the  passing  of  a  storm  and  its  associated 
front.  It  was  further  concluded  that  this  is 
caused  by  increased  rains  as  well  as  the  increased 
winds  that  accompany  such  stoi'ms.  Wolford 
(1972)  also  pi'esents  an  example  demonstrating 
the  huge  heat  transfer  that  can  result  from  such 
rain.  This  rapid  heat  transfer  causes  increased 
melting  as  well  as  increased  internal  stresses  that 
may  cause  the  iceberg  to  calve. 

It  has  been  noted  that  the  niunber  of  storms 
passing  through  the  region  of  interest  was 
greater  than  normal  during  the  winter  of  1971- 
1972  and  the  spring  of  1972.  However,  due  to 
the  colder  than  normal  conditions  which  pre- 
vailed, according  to  the  weather  log  from 
October  1971  through  July  1972  at  the  repre- 
sentative stations  at  Goose  Bay,  Newfoundland, 
Gander,  Newfoundland,  and  St.  John's  (Torbay), 


Taiu,f,  2. — Monthly  Average  Air  Temperature  and  Deviation  From  Average  In  °C 


HOPEDALE    _. 
CAKTWKIGHT 
ST.  ANTHONY 
ST.  JOHN\S  _._ 


APRIL 

MAY 

JUNE 

AVE            DEV 

AVE 

DEV 

AVE          DEV 

-9.5           -4.4 

-1.1 

-2.8 

5.0          -2.2 

-7.2         -4.4 

-0.6 

-3.9 

7.8         -1.1 

-4.4         -3.3 

0.0 

-3.3 

6.7         -1.1 

0.0         -1.1 

5.0 

-0.6 

15.0            4.4 
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Newfoundland   (U.S.  Dept.  of  Commerce,  1972)  snow  prohibits  iceberji  meltino;  and  in  addition 

more  snowfall  and  less  rainfall  than  normal  re-  a  layer  of  snow  on  an   iceberjir  will  insulate  it 

suited.      This   snowfall    resulted    in   a   sharp   in-  from  solar  radiation  which  will  also  help  reduce 

crease    in    snow    cover    between    1970    and    1971  meltin<j.     Thus  during  the  1972  ice  season,  pre- 

(Kukla  and  Kukla,  1974),  and  an  increased  snow  cipitation  in  the  form  of  snow  caused  less  iceberg 

cover   also   in    1972.     The   cold   temperature   of  deterioration  than  normal. 


12 


CONCLUSIONS 


The  record  number  of  ioeberfrs  driftinf^  into 
the  North  Athmtic  Ocean  in  1!)7'2  was  a  result 
of  all  critical  meteorological  and  oceanographic 
being  favorable  foi'  such  drift  prior  to  and  dur- 
ing the  ice  season.  The  single  most  important 
factor  in  this  record  year  was  the  increased  in- 
tensity of  tiie  Icelandic  Low.  This  resulted  in 
tlie     favorable     northwesterly     winds     carrying 


coldei-  than  normal  air  temperatures,  which  in 
turn  helped  produce  greater  ice  cover,  lower  sea 
temperatures,  and  less  rainfall.  Although  the 
change  in  the  Icelandic  Low  was  the  single  most 
important  change  from  the  previous  season  it  is 
notetl  that  each  condition  discussed  here  is  neces- 
saiy  for  a  lecord  year.  A  change  in  any  one 
would  have  caused  a  reduced  iceberg  county. 
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Figure  1.     Standard  International  Ice  Patrol  Sections. 
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FiGiHE  ±     A'crtical    temperature    (°C)    profile   for  section  Al  occupied  by  CGC  SPENCEE,  21-22 

September  1972. 
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FiGUKE  3.     Vertical  salinity   (%«)    profile  for  section  Al  occupied  by  CiiC  SPENCER,  21-22  Sep- 
tember 1972. 
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FiGiKK  4.     Vertical  temperature    (°C)    profile  for  section  Al  occupied  by  CGC  SHERMAN  20-22 

November  1972. 
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Figure  6.     Vertical   temperature    (°C)    profile   for  section  A2  occupied  by  CGC  GALLATIN,  18- 

19  March  1971. 


Figure  7.     Vertical  salinity   (°/oo)   profile  for  section    A'2    occupied    by    CGC    GALLATIN,    18-19 

March  1971. 
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FiGi-KK  8.     \'eitical   ItMupoiatm-e    (°C)    profile   for  section  \-2  occupieil  by  CCiC  CAMPBELL,  14- 

16  July  1971. 
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FiGi-KK  0.     Verticil]   salinity    (V„o)    profile  for  .section    A'2  occupicl   l.y   VViC  CAxMrBKLL.   14-16 

July   1!)71. 
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FiGiiiE  10.     \'eitical  tomporatuie   (°C)   profile  for   section    A2   occupied   by   CGC   CHASE,  27-29 

August  1971. 
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FiCHifK  11.     W'rtical  salinity   (%o)   profile  for  section  .\.2  occupied  hy  CGC  CHASE,  27-29  August 

1971. 
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Figure  V2.     ^'c'rtical  teinperature   (°C)   profile  for  section    A'2   occupied   by   CGC   DALLAS,  9-10 

November  1971. 


FiouitK  i;').     Verticil!   saHiiity    (%„)    i)rofile  for  section    A'2   occnpie.l    by   CGC   DA1J.A8,  9-10   No- 
vember 1971. 
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FiGUUE  14.     Veitical   toinpeiature    (^C)    profile  for  section   \-2  (Hrupicil   by   CGC   8HERMAX.  20- 

•>-2  :Marcli  1972. 
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,)    i)rofile  for  section    A2    occupic.l    l)y    VViC    SIIEKMAX.   20-2-2 
March  1972. 
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Figure  16.     Vertical  temperature   (°C)    profile  for  section  A2  occupied  Ity  CGC  SHERMAN,  5-7 

August  1972. 


FiGUKK  17.     \'citic:il    salinity    (Voo)    piolilc  for  section    A2    occupied    by    CGC    SHERMAN,    5-7 


August  1972. 
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Ftgii!?:  18.     Vertical  temperature   ("C)    profile  for  section  A2  occupied  by  CGC  GALLATIN,  31 

December  1972-1  January  1973. 
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FiGUitE  10.     A'ertical  salinity   (%o)   profile  for  section  A2  occupied  by  CGC  G.iVLLATIN,  31  De- 

ceml»r  1972-1  .January  1973. 
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Vw.viiK  21).     \>rliciil  I.MiiiHTiiluro    {"(.')    profile  for  section   A:5  ocTupied   li.y   CGC  HAMILTON,  8- 

1(1  .Septeiiilier  11)72. 
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Vertical  salinity  (°/„„)  i)rofile  for  section   A3   occupied   by   CGC  HAMILTON,   8-10 
September  1972. 
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FiouHE  23.     Vertical  temperature   (°C)   profile  for  section  A4  occupied  by  CGC    CiAI^LATIN  ,  5-8 

January  1972. 
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Vertical  salinity   (%„)   profile  for  section  A4  occnpicd  Uy  CGC  GALLATIN,  :>-»  Jan 

uai-y  1972. 
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Figure  25.     Vertical  temperature   (°C)  profile  for  section  A2  occupied 
by  CGC  EVP:RGREEN,  7-i»  April  1972. 


Figure  26.     Vertical  salinity  (°/oo)   profile  for  section  A2  occupied  by 
CGC  EVER(;REEN,  T-D  April  1972. 
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FiGUKE  27.     Veitical  temperature   (°C)    profile  for  section  A3  occupied  l).v  CGC  EVERGREEN,  12 

April  1972. 
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FiouRK  28.     Vertical  salinity   (Voo)   profile  for  section    A:',    occupied    by    CGC    EVERGREEN,    12 

April   15)72. 
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FiGiHK  2!).     Vertical  temperature   (°C)   profile  for  section  A4  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  18 

April   1972. 
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FiGuiJE  30.     Vertical  salinity   (V„„)   profile  for  section    A4   occupied    by    CGC    EVERGREEN.    18 

April   1972. 
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FiraiiE  31.     Vertical  temperature   (°C)    profile  for  section  A4  occupied  l)y  CGC  EVERGKEEX.  9- 

10  ]May  11)72. 
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FioiKE  -.Vl.     Vertical   salinity    (%„)    profile  for  section   A4   occiipic   dby  VVjV  EVERGREEN,  9-10 

May  1972. 
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FiGiHK  ;«.     Vertical  temperature    (°C)    profile  for  section  A3  occupied  by  CGC  EVERGREEN.  13- 

14  May  1972. 
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FiGiRF.  34.     Vertical  salinity   (%„)   profile  for  section  A3  occupied  i)y  CGC  EVERGREEN.  13-14 

Mav   1972. 
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Figure  35.     Vertical  temperature   (°C)   profile  for  section  A4  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  7 

June  1972. 
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Figure  36.     Vertical   salinity    (°/oo)    profile   for   section   A4   occupied   by   CGC   EVERGREEN,  7 

June  1972. 
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Figure  37.     Vertical    temperature    (°C)    profile         Figure  38.     Vertical  salinity    (%o)    profile  for 
for    section    A3    occupied    by    CGC    EVER-  section  A3  occupied  by  CGC  EVERGREEN, 

GREEN,  16  June  1972.  16  June  1972. 
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FiGUKE  39.  Vertical  temperature  (°C)  profile 
for  section  A2  occupied  by  CGC  EVER- 
GREEN.  18  June  1972. 


FiGUUE  40.  Vertical  salinity  (°/oo)  profile  for 
section  A2  occupied  by  CGC  EVERGREEN, 
18  .June  1972. 
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MONTHLY  NORMAL  DYNAMIC 
TOPOGRAPHY  FOR  APRIL 

53*W     Sr        49*         47*        45*W 


50*N 


48* 


46* 


970.9  'N^-;{vv   ;    V 

971.0  ^%/\^V^o::<^'  ; 


- '  i  \ 


I       1000  meters 


971.0 


44^ 


42*»N 


50«N 


48' 


46' 


44' 


42«N 


971.2 


53«W     5r 


49« 


47' 


45*W 


Figure  41.     April   monthly  ikhiikiI  dynamic  topography    ((lynaiiiic  meters)  of  the  sea  surface  rela- 
tive to  the  1,000  decibar  surface.     Contour  intcr\al  is  li  (lyuamic  centimeters. 
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FiGiKE  42.     Field  of  Mtandaid  deviation  of  dynamic    iieifiiit    of    the    individual    surveys    from    the 

A|)ril  normal,    ('ontt)ur  level  is  1  dynamic  t'entimeter. 
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FiGriiE  4:^.     Xninerical  digest  of  data  pertinent   to  the   Ai)ril   noiinal  dynamic  topography. 
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MONTHLY  NORMAL  DYNAMIC 
TOPOGRAPHY  FOR  MAY 
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FioiitK  44.     May  moiitlily  normal  dynainic  topojirapliy   (dynaniic  iiipters  of  the  sea  surface  relative 
to  the   1,()()()  (lecihar  surface,     (^ontour  inter\al    is  2  dvuainic  centimeters. 
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FioriiE  4").     Field   of  standard   deviation   of  dynamic  liciiiht  ol'  the  individual  suivoys  from  tlic  May 

normal.    Contour  level  is  1  d\namir  centimeter. 
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Figure  46.     Nninerical  digest  of  data  pertinent    to  the  May   iioinial   <lynaiiiic   t()i)o<,n'apliy. 
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MONTHLY  NORMAL  DYNAMIC 
TOPOGRAPHY  FOR  JUNE 
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FiGUUE  47.     June  iiioiilhly  normal  dynaniic  topojrraphy    (dynamic  meters)    of  the  sea  surface  rela- 
tive to  the  1,000  (lecibar  surface.     Contour  interval  is  ^  dynamic  centimetere. 
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FiGiiiK  48.     Field   of  st;»iiil:ii-(l    ilcvial ion   of  (lynainic  lioislil  of  the  individual  surveys  from  tiie  June 

normal.     Contour  le\el  is  1  dynamic-  ccMif inieter. 
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Figure  49.     Xunierical  difrest  of  (lata  pertinent   to   llic   June   normal   dynamic   topofrraphy. 
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FiGt-RK  50.     July  monthly  normal  dynamic  topojiraphy    (dynamic  mctcM-s)    of  the  sea  surface  rela- 
tive to  the  1,000  decibar  surface.     Contour  interval  is  2  tljiiamic  centimeters. 
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KiGiiiK  .")1.     Field  of  standard  deviation  of  dynamic  lieifxht  of  tiie  individual  surveys  from  the  Jul}' 

normal.    Contour  level  is  1  dvnamie  centimeter. 


67 


52 


51 


50' 


49 


48' 


AT 


46 


45' 


117241 
54° 


53° 


52°  5»° 


50° 


49° 


48° 


47°  46° 


45° 


.1      . 


Jt     s~^    „«         C 

"2  "^5  "2    £ 


S*S  ~a  '%  "~  =s  -i  "i  "i  "I 


:^l 


\  ■ 


2  ~g  "*S  ~5   *B   ~§    *S       J  "  = 

=1  «"i  =1  »|  =i  =1  =1  =1 


43°  42° 

— .  ^*^^2° 


-^y 


-,50° 


49° 


t48° 


S  B         « 

So  So   is'^  ; 

*  3t  =« 


JULY 


43 


42' 


4) 


47° 


t46° 


45° 


43° 


t42° 


41' 


40°3 


54° 


53°  52° 


5r 


50°  49°  48°  47° 


46° 


45°  44°  43° 

ICE   PATROL   CHART 


.40° 


42° 

1 17341 


FiGUKE  52.     Xiiincrical  dificst   of  data   [u'l-t incut    to   the   July   iioiiual    (iyiiainic   topography. 
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Kicii!?:  53.     Sea  surface  dynaniic  to[)()<rrai)liy   ((lynaiiiic   meters)    relative  to  the   1.000  decihar  level, 
CGC   EVKRGKEEX   7-18  April  li)7:>.     ("oiitom-   level    is  -J   dynaiiiic   centimeters. 
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FiGiTRE  54.     Sea  sui'face  dynamir  topo<i;raphy   (dynamic  motors)    rolativo  to  tlie  1,000  decihar  level, 
CGC   EVEKCiKEEN    !)-14   May    197;^.     Contour    lovol    is   2   dynamic   centimeters. 
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FiGUiJE  05.     Sea  surface  dynamic  topojrraphj-  (dynamic  meters)    relative  to  the  1,000  decibar  level. 
CGC   EVERGREP^X   7-18  June  1972.     Contour  level   is  2   dynamic  centimeters. 
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FiGtiKK  56.  a.  Drift  of  ic-(>h(M-<r  triickod  from  5  to  11  May  1!»T'2  (Ol)S('rvations  .■omiiienccd  OHOOZ 
5  May — sample  interval  12  hours),  h.  TrojircsKive  vector  <lia<j:ram  of  winds  in  vicinity  of  study 
ic,ehcr<r  (()l)servations  commenced  OOOOZ  5  May — sample  interval  12  houi-s). 
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Figukp:  .57.  a.  Drift  of  icehornj  tracked  from  8  to  1.5  June  1972  (Observations  coimnenced  1200Z 
8  June — sample  interval  12  hours),  b.  Drift  of  iceberg  tracked  from  9  to  13  June  1972  (Ob- 
servations commenced  1200Z  9  June — sample  interval  12  hours),  c.  Profiressive  vector  diafiram 
of  winds  in  the  vicinity  of  the  study  icebergs  (Observations  commenced  1200Z  8  June — sample 
interval  12  hours). 
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FiGUKE  58.     Sea  surface  dynamic  topography   (dyiianiic  meters)    relative  to  the  1,000  decibar  level, 
CGC   EVERGREEX   8-15  June   1972.     Contour   level    is  2   dynamic  centimeters. 
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Figure  61.  Four  l(nv  [)ressiii('  systems  typical  of  conditions  Avliicli  existed  (liu-ing  tlie  winter  of 
l!tTl~1072.  a.  3  I)eceml)er  1971.  1).  6  January  1!)72.  c.  2  February  l!»7-2.  d.  :'.  March  1972. 
Contour  interval  is  4  decibars. 
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Figure  6"^.     Surface  pressure  anoiiuily  for  Jaiumry  ld7'2  (after  Sanderson,  1972).    Contour  interval 

2  decibars. 
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Figure  63.     Standard  Russian  oceanographic  sections  near  Newfoundland  (after  Burmakin). 


43(D) 


-50 
44    \48 


STATION  NUMBER 
8     47     52  50(A) 

n — I — I 


40 

r 


38 

T 


1250 


Figure  64.     Vertical   current    (cm/sec)    profile   for  the  17-18  April   1972  occupation  of  the  (irand 
Banks-Flemish  Cap  Section    (after  Hill  et  al.).     Positive  numbers  represent  northerly  flow. 
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Fkjihk  6").     Vertical  current    (cm/sec)    profile   for   the   7-9   April    1972   occupation   of  section   A2. 

Positive  numbers  represent  southerly  flow. 
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ACTUAL  EDGE 

NORMAL  EDGE 


Figure  66.     Normal  sea  ice  edge  compared  ■with  .Taiiuarv  1072  sea  ice  edge 

(after  Sanderson.  1972  b). 
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ACTUAL  EDGE  — 
H0RMALE06E-- 


Fic.iiiE  67.     Xornial  sea  ice  ed<re  compared  with  May  1072  sea  ice  edpe 
(after  Sanderson,  1972  c). 
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Fuu  i:k,  ()8.     ilean  sea  surface  temperatures    (°C)    for  ^larcli  1S)T2 
(after  Royal  ]Meteorological  Office,  l!)T-2  a). 
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Figure  69.     Mean  sea  surface  temperature   (°C)   for  June  1072 
(after  Royal  Meteorological  Office,  1972  b). 
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Figure  70.     Air  temperature  anomaly  for  Febriiaiy  1072 
(after  Sanderson,  1972  B).     Contonr  intervals  2  °C. 
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Figure  71.     Air  temperature  anomaly  for  May  1972 
(after  Sanderson,  1972  c).     Contour  intervals  2  °C. 
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APPENDIX  A 

OCEANOGRAPHIC  DATA 

Cruises  Listed 

Table  Page 

I.  CGC  SHERMAN  November  1972 80 

II.  CGC  SPENCER  September  1972 85 

III.  CGC  GALLATIN  March  1971 89 

IV.  CGC  CAMPBELL  July  1971 95 

V.  CGC  CHASE  August  1971 101 

VI.  CGC  DALLAS  November  1971  107 

VIL  CGC  SHERMAN  March  1972 114 

VIII.  CGC  SHERMAN  August  1972 120 

IX.  CGC  GALLATIN  December  1972 127 

X.  CGC  HAMILTON  September  1972 132 

XL  CGC  DALLAS  March  1971 139 

XII.  CGC  GALLATIN  Jamiary  1972 151 

XIII.  CGC  EVERGREEN  April-June  1972 158 

Codes  Utilized 

To  facilitate  use  of  the  oceanographic  station  data  listing,  entry  headings 
which  are  not  self-explanatory  are  described  below. 

Latitude Degrees  and  minutes  of  latitude. 

Longitude    Degrees  and  minutes  of  longitude. 

Depth  to  bottom Uncorrected  soundings  in  metei's. 

Wave  observations: 

DIR. Rounded  to  nearest  multiple  of  10  degrees. 

HGT.    Increments  of   l^   meter.     Sum   of  5   meters  plus 

increments  of  i/^  meters  if  50  is  added  to  direction. 

PER. If  numerals  2  through  9  are  entered,  period  in  sec- 
onds is  either  twice  the  numeric  entry  or  2X 
(numeric  entry) -f-1.  0  =  20  or  21  sec.  l  =  over  21 
seconds.    X  =  calm  or  not  determined. 

SEA   Sea  state  according  to  WMO  Code  3700. 


Code 

Height 

Code 

Height 

0 

Om 

5 

2.5-4m 

1 

0-O.lm 

6 

4-6m 

2 

0.1-0.5m 

7 

6-9m 

3 

0.5-1.25ni 

8 

9-14m 

4 

1.25-2.5m 

9 

>14m 
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Weather  Code Weather  according  to  WMO  Code  4501. 

Code  Code 

0  Clear  5  Drizzle 

1  Partly  cloudy  6  Rain 

2  Cont.  layers  of  7  Snow  and  rain 
clouds  and  snow  mixed 

3  Blowing!:  snow,  8  Shower  (s) 
sandstorm,  etc.  9  Thunder- 

4  Fog,  haze,  dust  storm  (s) 

Cloud  Code 

Type  Cloud  type  according  to  WMO  Code  0500. 

Code  Type  Code  Type 

0  Cirrus  5  Ninibostratus 

1  Cirrocunmlus  6  Stratocumulus 

2  Cirrostratus  7  Stratus 

3  Altocumulus  8  Cumulus 

4  Altostratus  9  Cumulonimbus 

X     Clouds  not  visible  due  to  darkness,  fog,  or  other  analogous  phenomena 

Amount    Cloud  amount  in  eighths.     Entry  of  the  numeral  9 

indicates  cloud  amount  could  not  be  estimated. 

Wind 

Dir.   Rounded  to  nearest  multiple  of  10  degrees. 

Speed    Wind  speed  in  knots. 

Barometer   Barometric  pi-essure  given  in  tens,  units,  and  tenths 

of  millibars. 

Vis.  Code Visibility  according  to  WMO  Code  4300. 

Code  Visibility  Code  Visibility 

0  Less  than  50m  5  2-4km 

1  50-200m  6  4-lOkm 

2  200-500m  7  10-20km 

3  500-lOOOm  8  20-50km 

4  l-2km  9  50km  or  more 

Dyn.  Ht.  Dynamic  height  in  dynamic  meters  with  respect  to 

1000  decibar  reference  surface. 
Messenger  time Entered  in  hours  and  tenths  of  an  hour.    Indicates 

the  starting  time  for  lowering  the  STD  sensor. 

Depth   Depth  to  nearest  meter. 

Temp.  Temperature  to  hundredths  of  a  degree  Celsius. 

Sal.    Salinity  to  hundredths  of  a  part  per  thousand. 

Sig-t   Sigma-t  value. 


79 


Stations   Occupied    by   USCGC 


TvBLK  I.— Obsoiveil    and    Interpolated   Oceanogiapliic    Data    from 

SHERMAN.  11-13  Xoveniber  1972.  Prepared    from    NODC    Listing   No.    31-2136. 


KEFIU       31        2136 

YE4» 

1972 

BOTDP    03017 

AIR 

TEMP          00.6 

01"    HGI    PER 

WINl)-DI» 

04 

INST     HANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

CONSEC               0001 

MONT'- 

1        II 

SHIP     IM 

■  ET 

BULB       -01.4 

04       . 

!         3 

•  INO-SPO 

ID 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       3 

LIT             S;     lt.9N 

0A» 

11 

OAT«    USE        1 

BAKOHETK     1029.2 

SEA 

WINO-f  JR 

DURATION 

2     SaUARE    42 

LONG       0  5i:     55. 7H 

MOUk 

18.8 

AREA                05 

CLUUI)     T/A          6/fa 

CL/TR 

uEATHEa 

X7 

URIC       Al     009 

1    SQUARE    52 

CASTNUH/T IHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OTNDPTM 

SNO    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          Na3 

SIOJ         PH 

STO 

00000 

00.5'. 

33.48 

26.88 

00.000 

1449.7 

16.8 

OBS 

000  00 

00.54 

33.482 

26.68 

1449.7 

STO 

00010 

00.59 

33.50 

26.86 

00.012 

14  50.0 

STO 

00020 

00.61 

33.51 

26.89 

00.024 

1450.4 

Id. 6 

06  S 

00022 

00.64 

33.511 

26.69 

1450.5 

STO 

00030 

00.92 

33.56 

26.91 

00.035 

1452.0 

18. 8 

OBS 

0004'. 

01.27 

33.650 

26.9  7 

1453.9 

STO 

000  50 

01.31 

33.71 

27.01 

00.057 

1454.3 

18.8 

OBS 

OOObb 

01.44 

33.626 

27.10 

1455.3 

STO 

00075 

01.50 

33.85 

27.1  1 

00.063 

1455.7 

IB. 8 

06  S 

00069 

01.64 

33.909 

27.15 

1456.6 

STO 

00100 

01.61 

34.05 

27.24 

00.105 

1457.8 

STO 

00125 

02.23 

34.30 

27.42 

00.124 

1460.4 

18.8 

06  S 

001  J3 

02.37 

34.373 

27.46 

1461 .2 

STO 

00150 

02.73 

34.47 

27.51 

00.140 

1463.3 

18. S 

JBS 

00182 

03.34 

34.635 

27.58 

1466.6 

STO 

00200 

03.54 

34.67 

27.59 

00.166 

1467.8 

STO 

002  50 

03.96 

34.75 

27.61 

00.194 

1470.6 

18. B 

06S 

002  72 

04.11 

STO 

00300 

04.  16 

34.82 

27.65 

00.219 

1472.2 

18.6 

UBS 

iooj6a 

04.24 

34.860 

27.69 

1473.6 

STO 

00*00 

04.24 

34.69 

27.70 

00.265 

1474.) 

18.8 

UBS 

00459 

04.24 

34.910 

27.71 

1475.3 

STO 

00500 

04.19 

34.91 

27.71 

00.310 

1475.8 

16.8 

OBS 

100551 

04.14 

34.906 

27.72 

14  76.4 

SID 

006  00 

04.13 

34.91 

27.72 

00.354 

1477.2 

STO 

00700 

04.  10 

34.91 

27.73 

00.398 

1476.7 

18.6 

ObS 

00736 

04.09 

34.914 

27.73 

14  79.3 

SID 

008  00 

04.05 

34.92 

H.li 

00.443 

1480.2 

STO 

00900 

04.00 

34.92 

27.74 

00.468 

1461.6 

16.8 

DBS 

009  2  7 

03.98 

34.918 

27.74 

1482.0 

18.8 

OBS 

I01<.10 

03.69 

34.930 

27.78 

1468.9 

STO 

01500 

03.62 

34.93 

27.79 

1490.1 

STO 

017  50 

03.41 

34.94 

27.62 

1493.5 

SID 

02(1' 00 

03.  17 

34.94 

27.84 

1496.7 

20.5 

UBS 

T02103 

03.07 

34.945 

27.86 

1498.1 

STO 

02500 

02.8  7 

34.94 

27.87 

1504.0 

JO. 5 

OBS 

026  50 

02.47 

34.927 

27.90 

1504.8 

20.5 

oes 

T02710 

02.26 

34.919 

27.91 

1505.0 

20.5 

UBS 

102809 

02.09 

34.913 

27.92 

1505.9 

* 

REFIO 

CONSEC 

LAT 

LUNG   0 


2136 

YEAR 

1972 

BUTOP    02469 

AIR 

TEMP          00.0 

DIR    HuT    PER 

MlND-DIR 

Oi 

INST     NA.aSEN    CAST 

TEN    SQ    1407 

0  002 

MONTH        11 

SHIP     IH 

WEI 

BULB      -01. a 

06 

)         2 

HIND-SPD 

11 

TRACE     OIR 

5    SQUARE       3 

07       N 

DAY 

11 

DATA    USE        1 

6AR0MEIK     1029.3 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2    SSOAKE    42 

10      H 

HOUR 

23.3 

AREA                05 

CLOUO    T/ft          6/8 

CL/IR 

keaiher  • 

X7 

ORIG       Al     009 

1    SOUARE    5) 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYMDPTH 

SNO    VEL 

UXYG 

PJ4 

ICI     P          N02          NQ3 

SI03         PH 

STO 

000  00 

01.06 

33.64 

26.9  8 

00.000 

1452.2 

oes 

00000 

01.06 

33.645 

26.98 

1452.2 

STO 

00010 

01.26 

33.68 

26.99 

00.011 

1453.3 

STD 

00020 

01.41 

33.71 

il.OO 

00.022 

1454.2 

OBS 

00025 

01.48 

33.728 

27.01 

1454.6 

STD 

000  30 

01.54 

33.75 

27.02 

00.032 

1455.0 

OBS 

00046 

01.65 

33.802 

2  7.06 

1455.3 

STO 

000  50 

01.59 

33.31 

27.07 

00.053 

1455.7 

OBS 

000  71 

01.52 

33.875 

27.13 

1455.8 

STD 

00075 

01.57 

33.93 

27.17 

00.076 

1456.1 

oes 

00092 

01.62 

34.140 

27.32 

1457.0 

STO 

00100 

02.00 

14.2  1 

27.36 

00.097 

1456.8 

STD 

00125 

02.53 

34.41 

27.46 

00.114 

1461.8 

OBS 

00139 

02.61 

34.507 

27.5) 

1461.4 

STD 

00150 

03.05 

34.5  7 

27.56 

00.128 

1464.7 

08  S 

T00185 

03.68 

34.731 

27.63 

1466.2 

STO 

002  00 

03.81 

34.  76 

27.64 

00.154 

1469.0 

STO 

002  50 

04.12 

34.83 

27.66 

00.173 

1471.1 

OBS 

00276 

04.2  3 

34.862 

27.67 

1472.2 

STD 

00  300 

04.23 

34.8  7 

27.68 

00.201 

1472.6 

oes 

T00369 

04.22 

34.894 

27.  70 

K73.7 

STO 

004  00 

04.22 

34.90 

27.70 

00.245 

1474.2 

OBS 

0046  3 

04.22 

34.905 

27.71 

1475.3 

STD 

00500 

04.21 

34.91 

2f.71 

00.290 

1475.9 

UBS 

T00556 

04.  19 

34.906 

27.71 

1476.7 

STD 

006  00 

04.17 

34.91 

27.72 

00.334 

1477.4 

STD 

00700 

04.14 

34.92 

27.71 

00.379 

1478.9 

OBS 

00746 

04.12 

34.919 

27.73 

1479.6 

STD 

00800 

04.03 

34.91 

27.74 

00.424 

1480.1 

STO 

00900 

03.68 

34.91 

27.  f5 

00.468 

1481 .1 

065 

T009  38 

03.83 

34.905 

27.75 

1481 .6 

OBS 

101452 

03.63 

34.935 

27.79 

1489.6 
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Tabi.k  I. — Ohsprvcd 


nnd    IiitcriiolatPfi    Occaiioiri-apliio    Data    from    Stations   ()c<'Ui)itHl   by   USCGC   SHERMAN,   11-13 
NiivemlK'r  IDTli,  I'lcpared  t'loiii  N()I>C  Mstiii;:  No.  Sl-'il.'W.— Contiiuu-d 


REFIO       31      2116 
CONSEC  000} 

Ltl  M   »«      N 

lONC      053   25      M 


TEU  1972 
MONTH  II 
DtV  12 

HOUR    01.5 


SOTOP     01165 
SHIP    IH 
OAT*    USE        1 
tREt  05 


»IR     TEHP  00.0 

WEI  flUlB  -01.8 
dtROHETR  1024. « 
CLOUO     T/«  6/8 


OIR     MI.I     PER 

06       1  2 

SE> 
CL/TR 


UINO-OIR  0^ 

HlNO-'.»0  U 
•IINO-EJR 

HEATHER  Xt 


INST     HANSEN    CASI 
TRACE    OIR 
OUKAIION 
URIC       Al     009 


TEN  SO  1*07 
5  SaUARE  1 
2  SQUARE  «2 
1    SQUARE    «] 


IIHE 

LVLIYP 

OEPTH 

lEHP 

SAl 

SISHA-I 

DYNDPIH 

SNO    VEl 

sro 

OOOOO 

-    0.52 

33.01 

26.54 

00.000 

1444.1 

01.5 

DBS 

00000 

-    0.52 

33.009 

26.54 

1444.1 

STO 

00010 

-    0.16 

33.21 

26.69 

00.01* 

14*6.2 

SIO 

000  20 

00.07 

33.35 

26.8  0 

00.027 

1*47.6 

01.5 

OBS 

U0026 

00.1* 

33.*16 

26.84 

1448.2 

STO 

00030 

00.09 

33. *3 

26.85 

00.0*0 

1448.0 

01.5 

OBS 

000*9 

-    0.01 

33.*93 

26.91 

1448.0 

STO 

00050 

-    0.01 

33.50 

26.92 

00.063 

1448.0 

STO 

00075 

00.  17 

33.65 

27.03 

00.091 

1449.4 

01.5 

OBS 

000  76 

00.  18 

33.659 

27.04 

1449.5 

01.5 

OBS 

00098 

00. *B 

33.819 

27.15 

1451.5 

STO 

OOIOO 

00.55 

33. B* 

27.16 

00.115 

1451.9 

STO 

00125 

01. *0 

3*. 07 

27.29 

00.136 

1456.4 

01.5 

OBS 

001*7 

02.03 

3*. 2*7 

27.39 

1459.8 

STD 

00150 

02.  10 

3*.  2  7 

27.40 

00.155 

1460.2 

01.5 

OBS 

I00I97 

03.07 

3*. 551 

27.5* 

1465.5 

STO 

002  00 

03.12 

3*. 56 

27.55 

00.186 

1465.8 

SIO 

002  50 

03.7* 

34.72 

27.61 

00.213 

1469.5 

01.5 

DBS 

00295 

0*.08 

3*. 809 

27.65 

1471.8 

SIO 

00300 

a*.oti 

3*. 81 

27.65 

00.238 

1471.9 

01. S 

OBS 

100393 

0*.06 

3*. 860 

27.69 

1413.4 

STO 

00*00 

0*.0f 

3*.  86 

27.69 

00.285 

1473.6 

01.5 

ass 

00*92 

0*.16 

3*. 897 

27.71 

1475.5 

SID 

00500 

0*.  16 

3*. 90 

27.71 

00.329 

1475.6 

01.5 

OSS 

00590 

0*.l* 

3*. 912 

27.72 

1477.1 

STO 

00600 

0*.12 

3*. 91 

27.72 

00.37* 

1477.2 

STO 

00  700 

03.99 

3*. 90 

27.73 

00.*18 

1478.2 

01.5 

OBS 

100791 

03.89 

36.891 

27.73 

1479.3 

STO 

00800 

03.88 

3*.  89 

27.73 

00.*63 

1*79.5 

STO 

00900 

03.81 

3*. 89 

27.7* 

00.507 

1480.8 

01.5 

DBS 

T00992 

03.76 

3*. 897 

27.75 

1462.1 

01.5 

OBS 

101508 

03.68 

3*. 933 

27.79 

•  ••• 

1490.5 

>• 

P34       tOI    P 


N03  SI03 


REflO       31  2136  YEAR     197^ 

CONSEt  0004  MONTH        11 

LAT             54  54       N  DAY             12 

LONO       053  34       It  HUUR    07.2 


8UT0P     00960 

Ship  ih 

OAIA    JSt        1 
AREA  05 


AIR    TEHP  00.2 

UEI  BULB  -01.5 
dAROMEIR  1030.5 
CLCUO    I/A         6/8 


DIR 

l-GI 

PER 

Hno-ui  R 

04 

INSI     NANSEN    CASI 

04 

3 

2 

UIND-SPO 

1* 

IRACE    OIR 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

CL/1 

[K 

riEATHfcft 

«2 

ORIC       Al     009 

ItN  SO  1407 
5  SQUARE  1 
2  SJUARE  42 
1     SQUARE     43 


CASINUH/TIME        LVLTYP  DEPTH 


lEHP 


SAL 


SI&HA-I  DYNDPIH       SND     VEL       JXYG 


PJ4       lOI     P 


07.2 

07.2 
07.2 
07.2 
07.2 

07.2 
07.2 

07.2 
07.2 
07.2 
07.2 

07.2 
07.2 


STD 
UBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

SID 
08$ 

SIO 
JBS 

SIO 

SIO 
OBS 

SIO 

OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 
OSS 

SIO 
JBS 

SIO 
OBS 

SID 

STD 
OBS 

SIO 
08$ 


OOOOO 
OOOOO 
00010 
00020 
00023 
000  30 
00045 
00050 
0006  8 
00075 
00091 
00100 
00125 
00137 
00150 

100188 
002  00 
002  50 
00282 
00300 

T00377 
00400 
00*79 
00500 

100576 
00600 
00700 

r00772 
00800 

T008B1 


00. 6d 
00.68 

-  0.C7 

-  0.50 

-  0.57 

-  0.41 

-  0.17 

-  0.11 

-  0.08 

-  0.22 

-  0.44 

-  0.29 
00.15 

00.62 
01.37 
01.  72 
02.91 
03.46 
03.62 
04.09 
04.  1* 
04.22 
04.20 
04.14 
04.13 
04.  10 
04.0  7 
04.03 
03.86 


32. *5 

32.*55 

32.68 

32.86 

32.909 

32.99 

33.139 

33.17 

33.26* 

33.28 

33.357 

33. *5 

33.67 

33.765 

33.85 

i*.oe9 

3*.  18 

3*.*9 

3*. 639 

3*. 69 

34.829 

34.84 

34.880 

34.88 

34.895 

34.90 

34.91 

34.913 

34.91 

34.904 


2l>.04 
26.04 
26.26 
26.4  3 
26.47 
26.53 
2b. 64 
26. 06 
26.73 
20.75 
26.82 
26.89 
27.05 

27.17 
27.31 
27.36 
27.51 
27.58 
27.60 
27.66 
27.67 
27.69 
27.69 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.73 
27.75 


00.019 
00.036 

00.051 

00.080 

00.114 

00.145 
00.172 

00.196 

00.237 
00.271 

00.299 

00.349 

00.396 

00.441 
00.486 


1448.9 
1448.9 
1445.9 
1444.3 
1444.1 
1445.1 
14  40.7 
1447.1 
1447. b 
1447.1 
1446.5 
1447.5 
1450.2 

1453.0 
1457.3 
1459.2 
1*65.7 
1468.7 
1469.8 
1473.2 
1473.8 
1475.5 
1475.8 
1476.8 
1477.2 
1*78.7 
14  79.8 
1480.1 
1480.7 
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Table  I. — Obspi-ved    and    iMteipdlateci    (kvaiiosraphic    Data    fi-oin    Statidiis   tk-ciipieci    l>.v    USCGC   SHERMAN,    11-13 
Xoveniher  1972,  Prepared  from  XODC  Listin,s:  No.  31-2136. — Continued 


KEI-IO       31        2136 

YEAR 

1972 

BuIOP     00320 

AlK 

lEMP          00. 

,0 

OIR     nil    PER 

MlNO-OIR 

Oi 

CONSEC              0005 

MONIn        U 

Ship  ih 

Mtl 

auto     -01, 

,5 

06 

2          2 

WIMO-SPO 

12 

LAT             54    «5       N 

UAT 

12 

OAIA   JSE       1 

8AR01EIR    1029.1 

SEA 

ril'^D-EuR 

LONG      053    51       >■ 

HOUR 

09.3 

AREA              05 

CLOUD    I /A         6/a 

Cl/IR 

•4fcAIHER 

X2 

CASTNUM/T IME 

LVLT YP 

DEPIH 

lEMP 

SAL 

SIGHO-I 

OVNUPIM 

SNO     VEL 

OXYG 

P5 

STO 

00000 

-    0.61 

32.54 

26.17 

00.000 

1443.0 

09.3 

06S 

00000 

-    0.61 

32.537 

26.1  7 

1443.0 

STO 

000  10 

-   0.5a 

32.54 

26.17 

00.019 

1443.4 

SID 

00020 

-    0.55 

32.55 

26.18 

00.037 

1443.7 

09.3 

oas 

00025 

-    0.54 

12.557 

26.18 

l'.43.a 

SIO 

00030 

-    0.53 

3?.  64 

26.25 

00.055 

1444.0 

SID 

00050 

-    0.48 

32. aa 

26.44 

00.069 

1445.0 

09.3 

OBS 

00050 

-    0.4d 

32.882 

26.44 

1445.0 

SIO 

000  75 

-    0.34 

32.96 

2O.50 

0J.128 

1446.1 

09.3 

oas 

00075 

-    0.34 

32.959 

26.50 

1446.1 

SIO 

00100 

-    0.20 

33.07 

26.58 

00. 160 

1447.3 

09.3 

OBS 

00  I  00 

-    0.20 

33.06V 

26.58 

1447.3 

SID 

00125 

-    0.02 

33.17 

26.65 

00.201 

144B.7 

09.3 

DBS 

00149 

00.15 

SID 

00150 

00.  15 

33.29 

26.74 

00.235 

1450.1 

SIO 

002  00 

00.51 

33.61 

26.98 

00.295 

1453.0 

09.3 

OBS 

I0020<> 

00.57 

33.640 

27.00 

1453.4 

SID 

002  50 

01.4a 

34.03 

27.25 

00.343 

1453. a 

09.3 

JBS 

100299 

03.01 

34.536 

27.54 

1466.9 

INST  NANStN  CASI 
IRACE  UIK 
OUKATION 
UUlu   Al  009 


lEN  Sg  140T 
5  SUUARE  I 
2  SOUARE  42 
1  SOUARE  43 


•*••»•*«•••*••• 


KEHO       31        2136  YEAS     1972 

C0N5EC  0006  HONIH       11 

LAI  54     37       N  UAY  12 

LUNO       054     06       U  HOUR     15.8 


CASINUH/IIHE       LVLIYP 


SID 

00000 

OBS 

00000 

SID 

00010 

SID 

00020 

UBS 

00025 

SID 

000  30 

OBS 

00049 

SID 

0005  0 

OBS 

00074 

SID 

00075 

OBS 

00099 

SIC 

00100 

SID 

00125 

OBS 

00149 

SIO 

00150 

SIO 

00200 

OBS 

100211 

eOIDP    00238 

AIR 

lEMP          01, 

,4 

OIR    HGI     PER 

KIMD-DIR 

03 

SHIP    IH 

hEI 

bULB       -00, 

.4 

U 

3          3 

MINO-SPO 

08 

OAIA    USE        1 

BAROMEIR     1029, 

.0 

SEA 

UlND-fOR 

AREA                05 

CLOUD    1/A          6/6 

CL/IR 

KtAIHER 

X2 

ItHP 

SAL 

SIliMA-I 

DYNOPIH 

SNO    VEL 

OXYG 

P3' 

-    0.5/ 

32.52 

26.16 

00.000 

1443.2 

-    0.57 

32.525 

26.16 

1443.2 

-    0.5a 

32.53 

26.16 

00.019 

1443.4 

-    0.58 

32.54 

26.17 

00.037 

1443.5 

-    0.5a 

32.54  5 

26.1  7 

1443.6 

-    0.58 

32.55 

26.18 

00.05O 

1443.7 

-    0.57 

32.572 

26.19 

1444.1 

-    0.56 

32.5  6 

26.20 

00.092 

1444.2 

-    0.33 

32.800 

26.3  7 

1445.9 

-    0.33 

32.81 

26.37 

00.136 

1446.0 

-    0.35 

32.942 

26.46 

1446.5 

-    O.J  7 

32.94 

26.49 

00.176 

1446.4 

-    0.80 

33.02 

26.57 

00.214 

1444.9 

-    0.99 

33.118 

26.65 

1444.5 

-     0.98 

33.12 

26.65 

00.249 

1444.6 

-    0.55 

33.38 

26. B5 

00.314 

1447.8 

-     0.46 

33.451 

26.90 

•  •« 

144B.5 

INSI    HANSEN    CASI 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG       Al    009 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  1 
2  SQUARE  44 
1     SQUARE    44 


P34       lOI    P 


KEfin        31  2136  YEAR     1972 

CUNSEl  0007  MONTH        11 

LAT             54  2  7       N  DAY              12 

LUN'j       054  25       M  HOUR     17.5 


CfiSTNcM/T IME       LVLTYP  DEPTH 


1  7.5 
1  7.5 


Sir, 

,J8S 
SIO 
SIO 
18  S 
STU 
STu 

J6S 
STO 

JBS 
SID 

jas 

SID 
SIU 

UOS 

(IBS 


ooono 
uoooo 

00010 
00020 
U0025 
000  JO 
000  50 
0005  0 
00075 
00u76 
OulOO 
00101 
U0125 
00150 
00151 
10016  1 


aUIDP     J0205 

AIR 

lEHP          01.6 

U  1  ^     hl^  1     PER 

>JIND-DI  R 

01 

SHIP     IH 

•  LI 

aULB          00.1 

08 

3          2 

«I10-SPD 

05 

DATA    USE        1 

OA«OME 

:iR     1029.1 

SEA 

MlUO-fUk 

4KE 

A               05 

CLQUC) 

1/4          6/8 

CL/TR 

rtEATHtR 

X2 

TEMP 

:>AL 

SIGMA-I 

OYNOPIH 

SND    VtL 

UXYG 

PJ' 

- 

0.6  J 

32.  56 

2o.lS 

00. JUJ 

1443.1 

- 

0.60 

32.55b 

26.18 

1443.1 

- 

0.50 

32.57 

26.19 

00,011 

1443.4 

- 

0.5o 

32.59 

20.21 

00.037 

1443.7 

- 

0.55 

J2.6J2 

26.22 

1443.3 

- 

0.55 

32.03 

26.24 

00.055 

1444.0 

- 

0.54 

3/. 73 

20.32 

00.090 

1444.5 

- 

0.54 

J2. 733 

26.32 

1444.5 

- 

0.41 

32.90 

26.45 

00.131 

1445.7 

- 

0.41 

32.904 

26.46 

1445.7 

- 

0.3* 

3  J. 00 
3  3.009 

26.54 

00.1C1 

1446.4 

- 

O.J' 

33.  15 

25.65 

00.206 

1447.1 

- 

0.3  5 

1J.28 

26.76 

00.239 

l-.47.d 

- 

0.  J5 

JJ.2b7 

25.76 

1447. d 

0.55 

JJ.440 

26. as 

l'<4/  .6 

INSI  NAN5EN  CASI 
TRACE  OIR 
DURA  I  ION 
ORIG   Al  009 


lEN  SU  1407 
5  SOUARE  1 
2  SOUARE  44 
1  SQUARE  44 


PJ4   TOT  P 
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'I'Am.K   I.-  OlisiTvcil    Mini    liili'ipiilntcd    (»c('aii<iKvapIiic    Data    frdiii    Stiilimis   Occiipicil    li.v    I'SCGC    SHERMAN',    11-13 
NdVomlxM-  1!)7:.',  rit'i)an'(i  fruiii  XOFX^  Listing  No.  31-'_M:{(). — ('(intiiiiKH] 


BFFin        )l        ;136 

CussEC  uooa 


C4SINUM/I tHF 


Vf  AR 

l<>/^ 

doiup  ooia3 

MONtn 

11 

SHIP     IH 

o»y 

^^ 

out  ijst     1 

HHUR 

xa.') 

am           05 

IVLI»P 

OtPIH 

lEMP 

stn 

00003 

. 

o.oo 

UBS 

00300 

- 

0.40 

sto 

00010 

- 

0.->J 

SID 

OOOiO 

- 

0.<>1 

ass 

000  4;;> 

- 

0.41 

SIC 

00030 

- 

O.-.! 

SIO 

oooso 

- 

0.5& 

nBS 

OOOiO 

- 

0.56 

STD 

000T> 

- 

o.ei 

jes 

000  7S 

- 

o.al 

Sti) 

00100 

- 

O.JO 

JBS 

00100 

- 

0.  30 

SIO 

0OW5 

- 

0.57 

SIO 

00  ISO 

- 

CB". 

OBS 

00158 

- 

C.S3 

&Ik    TfcHP  00.6 

«E  I  IIULU  -01.5 
•iftKCMtIK  10?«.7 
CLUJJ     I/«  6/8 


.}  J  K     h^ 
11       i 
St  A 
CL/IK 


SAL 

32.41 
32. ".l* 

^^.',^ 

32.45 

32.473 

32.52 

32.6a 

32.678 

32.83 

32.828 

33.30 

33.U05 

33.13 

33.22 

31.231 


SIllMA-I  UYiMUPlM        iNO     Vtl 


26.06 
26.06 
26.07 
26.0") 

26.1  1 
2N.1  5 

26.2  8 
26.28 
26.41 
26.41 
26.53 
26.53 
26.65 
20.72 
26.74 


00.323 
00. OJ") 


00.05,1 
00.0</4 


00.212 

0J.24O 


144J.4 
1443.1 
1444.0 
1444.2 
1444.3 
l'<44.3 
1444.3 
1444.3 
1443. S 
1443.8 
1446. 8 
1446.8 
1446.1 
1445.4 
1445.1 


•  no-Ill^  u> 

WlhO-FLK 
WtATHbt-        A2 


INSI      iANStS    CAST 
KACE     JW 
UJBATldN 
IHIO       Al     004 


IfN  SJ  1437 
S  SaUARC  1 
2  SjUARE  44 
1     SOUAlif     ,4 


PJ4       1 01     P 


KEFl.l       31       2116 
CONSEC  OOOS 

LAI  54     12       N 

LUM<       0  54    5  1       U 


YEAR     1972 

boIUt*     001  72 

ill*    lEHP          01.2 

OIR     Hi;! 

PER 

-1  MO-OIK 

0< 

tONlH        11 

Shlf     IH 

WET    bULb       -0U.4 

11        3 

3 

«INO-SHU 

05 

•  )AY              12 

DATA    USE        1 

rtAKOIEIR    102'). 0 

ScA 

.»INO-FuR 

HLOR     20.3 

AREA                05 

CLUUO    T/A          6/6 

CL/IR 

WEAIHEK 

X2 

INST     NANSf  N    CAST 
TRACE    OIn 
UURAT IQN 
□  Rl(>       Al     C04 


TEN  SO  1407 
5  SCUARE  1 
2  SyUARE  44 
1     SQUARE     44 


CASIHLM/II1E        LVLTYP 


OYNilPIH       SND     YtL       QXY& 


PJ4        TOT    P 


STO 

00003 

00.02 

12.53 

26.14 

Co. 

.00  3 

1446.0 

J8S 

00000 

00.02 

32.534 

2'>.14 

1446.0 

SIO 

00013 

00.13 

32.55 

26.15 

00. 

.01  ) 

144I..7 

SIO 

30320 

00.21 

i2.i6 

2o.  15 

33.338 

1447.2 

JBS 

00025 

00.23 

32.567 

26.16 

l.<47.4 

SIU 

OOCjJ 

00.22 

32.57 

26.16 

00. 

.056 

1447.4 

SIO 

000  50 

03.19 

12.57 

26.16 

00.09  1 

1447.6 

I18S 

00353 

00. 14 

32.575 

26.16 

1447.6 

SID 

30375 

-    0.97 

32.51 

26.48 

00.136 

1443.1 

uas 

00075 

-    0.S7 

32.910 

26.48 

1443.1 

SIU 

LOlOO 

-    l.lu 

33.02 

26.56 

00. 

.174 

1443.1 

nas 

00100 

-     1.10 

11.325 

26.58 

1443.1 

SIO 

00125 

-     l.l-i 

31.13 

26.67 

00. 

.209 

W43.2 

jBS 

00147 

-     1.24 

33.215 

2o.  /4 

■  •••• 

1443.5 

« 

'<EFID       31       2136 
CONSEC  0010 

LA'  54    03       N 

LING      055    10      w 


YEAR  1972 
•<0>(IM  11 
DAY  12 

HfTUR     21.8 


3UIUP    0O157 
Ship     IH 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     IE"P  00.4 

wEt  8UL8  -CI. 6 
OAROIHR  1028.5 
CLUUO    T/A  6/S 


OIR     Hi 
11        3 
SEA 
Cl/TR 


.<1>4D-3I  R  Oi 

.<1ND-SP0  07 
MiNO-FuR 

WtATHfcc  X2 


INST     NANSEN    CASI 
TRACE    Jl« 
UJRATION 
UKIG       Al     009 


TEN  SU  1437 
5  SQUARE  2 
2  SJUARE  44 
1     SUUARE     45 


CASIIUX/Tl.'lE       LYLIYP 


SID 

coo  00 

OBS 

00000 

SID 

00310 

SIO 

00320 

UBS 

30325 

SIO 

000  33 

SID 

000  50 

lies 

000  50 

SID 

30075 

OBS 

OOU75 

SIO 

00100 

nss 

00100 

SIO 

30125 

OBS 

00132 

lEHP 

0.33 
0.33 
0.32 
0.30 
0.28 
0.21 
0.  15 
0.15 
0.37 
0.37 
0.71 

1.16 
1.31 


SAL 

32.41 

32.413 

32.41 

32.42 

32.4  31 

32.4  3 

32.51 

32.506 

32.76 

32.765 

32.94 

32.941 

33.37 

33.J99 


SICIA-T 

2o.06 
26.06 
?o.06 
26.36 
2j.07 
26.0  7 
26.12 
2U.I2 
26.3  4 
26.  14 
26.50 


00.323 
00. 03* 


00.35) 
00.09  7 


SNO     VEL       OXYG 

14  44.2 
1..44.2 
144... 4 
1444. 7 
1444.8 
1445.2 
1446.0 
1.46.0 
1445.7 
1445.7 
1444.8 


PJ4        lUT     P 


1441.3 

'442. 7 
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Table  I. — Ohservt'd    and    Interpolated    OeeanoKraphic    Data   from    Stations   Occupifd   liy   ITSCGC   SHERMAN,   11-13 
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REFIU  31  ilib 
CONStC  0011 
L«t  53  57. 5N 
LUNC   055  31. OH 


l^Qfilrt       11 
OAV  12 

HOUR    23.7 


aOTUP    UOlbO 
SHIP     IH 
DMA    JSE        1 
AREA  05 


Alk    TEMP  00,^ 

HbT  6Um  -Cl.<* 
UAkuMETR  10?tl.3 
CLuUD    I/>  b/8 


Ulk     h 

U 
SEA 
CL/IR 


.<IN0-U1H  07 

«1'JO-SPO  07 
<«INU-FUR 

mEATHER  Xi 


fi^ST    NANStN    C 
IKACE    JIR 
DURATION 
OKIG       Al    009 


TEN  50  1*07 
4  SQUARE  i 
2  SUUAXC  2* 
1    SUJAkE    35 


CA5TNUM/T IHE        IVLIrP 


STO 

OOCOO 

UBS 

00000 

SID 

OOulO 

STO 

J002  0 

ues 

00025 

SIO 

00030 

SID 

00050 

uas 

000  50 

SID 

000  75 

ues 

00075 

SIO 

00100 

OBS 

00100 

STO 

00125 

DBS 

001«3 

TEMP 

SAL 

SluMA-l 

OYSnpTM 

SI«0    VEl 

0.*5 

32.02 

25.74 

OO.JOO 

1443.1 

0.45 

32.020 

25.74 

1443.1 

0.«B 

32.26 

25.94 

JO. 022 

1443.4 

0.51 

32. i3 

26.08 

00.042 

1443.7 

0.53 

32.493 

26.13 

1443.8 

0.56 

32.49 

2u.l3 

00.061 

1443.7 

0.60 

32.52 

26.15 

0J.098 

1443.) 

0.60 

32  .  5 1  6 

21.15 

1443.9 

0.52 

32. 5B 

26.20 

00.145 

1444.8 

0.52 

32.381 

26.20 

1444.8 

0.5< 

32.30 

26.3  8 

00.181 

1445.2 

0.59 

32.803 

26.38 

1445.2 

0.5  7 

33.09 

26.61 

CO. 226 

1446.1 

0.*'» 

33.339 

26.81 

1447.1 

• 

fih       lOT    P 


RtriO       31        2136 

YEAR 

1972 

dOIDP    00165 

A  |R 

lEMP          00. 

,3 

Oik    HOT     PI  K 

WIND-DIP 

07 

INST     NANSEN    CAST 

CONSEC               0012 

MIlNIh 

1     11 

SHIP     IH 

kEI 

JULb       -01. 

,4 

11 

3          1 

Kno-SPD 

06 

TRACE    OIR 

LAI             53    47       N 

UAV 

13 

DATA    JSE 

1 

bAKOHEIR     1029. 

.1 

SEA 

KINO-fUR 

DURA  1 1  UN 

LLNG       055    40       rt 

HOUR 

01.1 

AREA 

05 

CLOUJ     I/A          6/8 

CL/IR 

HEATHER 

K2 

ORIG       Al    009 

CASTNU«/IIM^ 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-I 

DVNOPIH 

S\U     VEL 

JXYG 

P34 

lOI     P          N02          NOi 

SID 

00000 

00.06 

31.38 

25.21 

00.000 

1444.5 

01.1 

nBS 

OOOOJ 

00.06 

31.378 

25.21 

1444.5 

SID 

000  10 

00.05 

31.  76 

25.51 

00.02O 

1445.2 

SID 

000  2  J 

00.04 

32.04 

25.74 

00.050 

1445.7 
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Tablk  II. — Obsi'ivi'd  and  Interpolated  Oceanofjiapluc    Data    from    Stations   Occupied    by   USCGC 
kSPENCKK,    '>W2'2    Soptcmhor    1072,    Prepared  from  N()I)(M.iptin<r  No.  31-21:55. 
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Tabi.k  1 1.— Observed  and   Interruilated   ()(eanoKrai)liic   Data    from    Stations    Orcupied    liy    USCGC    SPENOER,    21-22 
September  11)72,  I'repaivd  from  NODC  I.istins  No.  31-2135. — Continued 
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Tabi.k  II.— 01)sprvpd   and    Intcnxilntcrt   Oconnnfiiapliif   Data    from    Stations    Occupied    h.v    USOCC    SI'ENCER,    21-22 
SepteuiLier  11)72,  i'reparcd  from  Xoix'  l.istin};  No.  31-2135. — Continuod 
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AREA                US 

CLuUU    I/A          *,/(. 

CL/IK 

Atu THcK 

XI 

URIo       Al     008 

1     SUUARE     43 

CASINUJ</I11t 

I VLTYP 

UEPIH 

TEHK 

SAL 

SluHA-T 

oynopth 

S\L     VfcL 

UXYG 

PJ4 

luT     P          NUi          NU3 

Slu3          PH 

SIU 

DOC  00 

L3.1'. 

31.26 

26. SC 

Cu.OCO 

141.1  .1 

10.  1 

UBS 

00000 

03.19 

33.20I 

26.50 

1461.1 

SIO 

00010 

01.  l'> 

11.27 

26.5  1 

UJ.015 

1461.2 

STD 

00020 

03. H 

13.28 

2u.:>2 

00.03  1 

1461  ... 

10.1 

06  S 

00025 

03.19 

33.263 

20.52 

I4tl .5 

SID 

00030 

Ll.06 

33.36 

26.60 

00.046 

1461 .2 

SIO 

00050 

C2.66 

31.62 

2o.b4 

00.072 

1460.1 

IC.l 

LBS 

00051 

02.64 

31. oil 

26. o5 

1460.0 

SIC 

00075 

00.51 

31.78 

27.12 

OO.lOu 

1451 .2 

10. I 

UBS 

000  7  7 

00.41 

33.792 

27.13 

1450 .d 

SID 

00100 

00.5b 

33.^2 

21.21 

00.1^2 

1452.1 

10.1 

08S 

00102 

00.60 

31.937 

21. 2', 

14S2.2 

STO 

00125 

01. C9 

34.08 

21. ti 

on. 142 

14SS.0 

STD 

00150 

CI.  69 

14.25 

27.41 

00.160 

1458. 1 

lu.l 

UBS 

00152 

CI. 74 

14.<:S8 

.:7.42 

1453.6 

SID 

00200 

03.20 

i^.se 

27.55 

00.191 

1466 .2 

10.1 

OBS 

TO0209 

03.41 

)4.o27 

27.57 

1467.1 

SIU 

002  50 

04. Oo 

14. /7 

27.62 

OU.2I0 

1470.9 

10. 1 

OBS 

002  60 

04.16 

34. 791 

27.62 

1471.5 

SIO 

00100 

04.29 

34. B4 

27. 6S 

00.241 

1472. d 

10.1 

OBS 

TUOIU 

1.4.31 

34.850 

27. 6t 

1-71.1 

SID 

00400 

04.11 

34.69 

27.68 

00.290 

1474. 0 

10. 1 

UBS 

004  12 

04.31 

34.890 

27.69 

1474.0 

SIO 

005  00 

C4.2fl 

34.90 

27.70 

00.316 

l'.76.1 

SIO 

006G0 

04.21 

14.91 

27.71 

00.181 

1477.5 

10.1 

cBS 

100621 

04.19 

34.904 

27.72 

1977. 8 

SIU 

00700 

04.11 

)4.91 

27.71 

00.426 

Itld.d 

SIO 

OObOO 

03.48 

34.92 

27.75 

00.470 

1479.  ( 

10.1 

UBS 

00827 

0  1.94 

34.921 

27.75 

1480.2 

> 

Tabi.k  II.— Observed   and   Iiiterimlated   OceaiuiKiaphic   Data    fioiii    Stations    dcfiipied    liy    USCGC    SI'KNCER,    21-22 
Septenilier  1072,  I'rei>ared  from  XODC  Mstiii^'  No.  31-2135.— Continued 


KtFlO       }1 
CONSfL 
(.A  I  5<> 

lllNO       053 


.!135 

tEAk 

1972 

OOIUP    Ulb<>7 

AlK 

ItfiP          C3.3 

01 R    hul    PER 

hINO-  )I  K 

31 

INSI    NAMSE9    CASI 

lEN    SU    1407 

0010 

MO«Irt       OS 

SHIP     St 

-tl 

8UC8          CI .6 

12 

3          3 

*1NI>-SPI' 

IJ 

IK  ACE    OIR 

5    SJUAKE        1 

49      N 

UAr 

22 

OAIA    USE        1 

rtAHLMEIK     l^OB.O 

St  A 

•^I-NO-hu« 

DURA! IJ\ 

2     SuOARE     42 

2Z       N 

HlJUh 

13.0 

ARfA                05 

LLGUJ    I/A          6/3 

Cl/IK 

.tAIrltt 

<l 

URIC       Al     008 

1     SOUARt     43 

HUE 

IVL  TVP 

ntciH 

lEUP 

SAL 

SluMA-I 

OYNOPIM 

SNO     VtL 

.jXYu 

►'J4 

lUI     P          NO?          NC3 

SIJ3          PH 

SID 

oocoo 

0'4.23 

31.41 

26.52 

OC.OOO 

1463.7 

li.O 

oes 

oouoo 

04.23 

ii.410 

2i..52 

1465. 7 

SIU 

00010 

04. 24 

33.41 

26.52 

00.015 

1465.9 

13.0 

DBS 

000  lU 

04.24 

13.410 

26.52 

1466.0 

SIO 

00020 

04.24 

11.41 

26.52 

OO.Olu 

1466.1 

SID 

000  30 

04.24 

11.41 

2o.52 

00.04O 

1466.2 

li.O 

118  S 

00037 

04."24 

11.407 

26.52 

1466.3 

SID 

0OJ40 

02. 2B 

11.65 

26.89 

01. 07) 

1458.1 

13.0 

OSS 

OOOtiO 

01.42 

33.026 

27.10 

1455.1 

SIU 

01,075 

01.39 

34.07 

27.30 

0J.097 

1455. J 

13.0 

Ut)^ 

oootio 

01.36 

14.145 

27.  15 

14  55.7 

SIO 

00100 

02.Ct> 

14.12 

27.45 

0J.U5 

1459.3 

li.O 

li6S 

00123 

02.62 

14.300 

27.52 

1463.2 

STU 

0012S 

02.10 

34.51 

27.53 

00.130 

1463.6 

SIO 

00150 

03.67 

14.67 

27. 5t 

00. 144 

1467.5 

li.t 

aus 

lOOluO 

04.00 

14.737 

27. 6C 

1469.2 

SID 

002  00 

04.  IS 

34.80 

27.63 

00. I  70 

1470.7 

U.O 

(ISS 

C0210 

04.22 

34.al3 

27.64 

1471.0 

SID 

00250 

04.26 

34.85 

27.66 

00.194 

1471  .) 

IJ.C 

UBS 

10025^ 

04. 2o 

14.854 

27.66 

1471  .9 

f-IC 

003  00 

04.30 

34.88 

27.68 

00.2  1 7 

1472.9 

13.0 

OBS 

00342 

04.31 

34.398 

27.69 

1471.7 

SIO 

0U40O 

04.25 

34. -^0 

21. 7C 

00.262 

1474.'* 

SIu 

00500 

04.16 

14.90 

27.71 

OJ. )0o 

1475.7 

13.0 

OBS 

I005U 

04.15 

34.o9b 

27.71 

14  75.9 

SIO 

006  00 

04.  10 

14.  )0 

27.72 

00. 151 

1477.1 

SID 

00700 

04.03 

34. ,0 

27.  U 

00. 196 

1478.4 

13.0 

UOS 

100701 

04.03 

14.898 

27.72 

1478.4 

SID 

ooeoo 

03. Si 

14.90 

27. f4 

00.441 

1 4  79  .  7 

13.0 

DBS 

lOObBl 

03.86 

14.903 

21.75 

1480.7 

13.0 

UBS 

loiiiia 

03.74 

34.929 

27. 7t 

1488.1 

*•***•* 


KEfU.       31  2115 

tONStC  0011 

LAI             55  06       N 

LChJ       053  10       b 


CASIMU1/I  1-ft 


VEAH 

1972 

BuIOP    024O6 

AIR 

lEHP         01. 

.6 

OIR     h6l     PER 

WI-^O-Ol  R 

17 

INSI    MANSEN    CASI 

lEN    SQ     1407 

^CNTr 

1       C9 

SHIP    SC 

«tl 

'1UL6          01. 7 

14 

1          2 

rt  I N  0-  SP  0 

IJ 

TRACE    OIR 

5    SaoARE       3 

DAY 

^^ 

DA 

lA    USE       1 

8A:iL.-*eTR     1004. 

.8 

SEA 

-IND-FCR 

DORAIiON 

2     SOUARE     42 

HCUK 

16.1 

AREA               05 

CLCUO     I/A          6/8 

CL/  I^ 

htA IHER 

X2 

ORIG       Al    008 

1     SUOARt     53 

VLI  YH 

UtPIH 

IE  MP 

SAL 

SIOI-A-I 

OYr,U.*lM 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ4 

lOI    P          Na2          NU3 

SI  03          PH 

SIU 

OOCOO 

04.53 

13.61 

26.60 

00.000 

1468.9 

uBS 

OOCOO 

04.91 

31.607 

26. 6C 

1468.9 

SIO 

000  10 

04.92 

31.64 

26.63 

00.014 

1469.1 

Sin 

00020 

04.92 

11.67 

26.66 

00.028 

1469.2 

SIO 

00010 

04.91 

33.69 

26.67 

00.042 

1469.4 

OSS 

000  30 

04.91 

11.694 

2^.67 

1469.4 

SID 

0C05O 

04.7  1 

31.71 

26.  71 

C0.J7C 

1468.9 

CBS 

00u55 

04.47 

i).  712 

26.  7  4 

1468.0 

SIO 

00075 

01.75 

14.06 

27.26 

00.097 

1457.1 

uBS 

00085 

01.19 

14.226 

27.42 

1455.9 

SIO 

00100 

02.7  2 

14.50 

27.53 

00.1  14 

1462 .4 

LIBS 

001  10 

03.40 

14.640 

27.56 

1465.5 

SID 

00125 

03.64 

14.70 

27. 6C 

00.128 

1467. J 

SID 

00150 

0  3.96 

14.7  7 

27.63 

00. 140 

1464. a 

OBS 

00165 

04.10 

14.803 

27.64 

1469.7 

SIO 

00200 

04.  iO 

34.85 

27.66 

00.164 

1471 .2 

jas 

100220 

04.31 

34.155 

27.66 

•  *«« 

1471.7 
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Table  III.— Observed   and    Interpolated    Oceanofjfraplur  Data  from  Stations  Occupied  by  USCGC 
GALLATIN.  18-19  :March  1971.  Prepared  from  NOI)(^  Listino-  No.  ;il-8263. 


CUNSEC  0001  HONIM       01 

L«I  ♦»    00       N  Oil  18 

LONG       048    00       U  HOUH    Od.o 


lu 


00l<.5 
HIP    iL 
ATA    USE        I 


aik  ifcMP       o^.^ 

tafcT     ilULB  0L.6 

hAMUMtTR     LOlO.b 
CLUUi)     I /A 


OIR    HOT     PtR 

SEA 
CL/IH 


mr.C-JlK    21 
-«IN0-SPJ    23 
«1N0-F'JR 
WEATHER        X« 


INST     STiJ    RECUKDER 
TRACE    JIR  <1 

DURATION  OJ.l 

ORIG       A2    04) 


TEN  SU  U06 
:i  SwUARE  4 
2  SUUARt  68 
1     SguARE     78 


CASTNUH/TIM  IVITYP  UEPIM 


STO 
UBS 
SIO 

ues 

STO 
UBS 

STO 
3SS 

STO 
OSS 

STO 
UBS 
OBS 

SIO 
JBS 
UBS 
OSS 


UQOOO 
00000 
00010 
00010 
00020 
00020 
000)0 
00030 
00050 
coo  50 

U00  75 
000  75 
000  79 

00100 

00100 
00110 
00122 


ItMP  SAL  SloMA-1  JVNOPTm      snu    vel      jxrG 

-  1.05  i^.•^t  26.53  CO.OOU       1441.6 

-  1.05  32. S?  26.53  lt4l.6 

-  1.06  32. VT  26. 5J  00.015       1441.7 

-  1.06  ii.tl  2i.53  1441.7 

-  1.07  32. 98  26.54  OO.OJO        1441.9 

-  1.07  32. 9B  26.54  1441. J 

-  l.Oa  32.97  20.53  0J.J45       l'.42.3 

-  1.08  32.97  26.53  1442.0 

-  1.10  32.99  26.55  00.075        1442.2 

-  1.10  32.99  24.55  1442.2 

-  0.62  33.17  26.68  00.110        rt45.1 

-  0.62  33.17  2o.o8  1445.1 

-  0.74  33.23  26.73  1444.7 

-  0.28  33.44  26.06  00.142        1447.5 

-  0.28  33.44  26.88  1447.5 

-  0.05  33.49  2o.9l  1446.8 
00.15  33.60  26.99  1450.0 


PJ4   TOT  P 


REFIO   31  8263 

CUNSEC  0002 

lAT      47  00   N 

LIINO   04  7  44   N 


REFIO  31  8263 
CONSEC  0003 
LAI     47  00  H 

LONG   047  30   a 


YEAR 

1971 

BOIUP    00179 

AIR 

lEHP         02.2 

OIR     HOT    PER 

•INO-DIK 

21 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1306 

HUNTh 

0) 

SHIP    3L 

■  EI 

6ULB          01. e 

21 

4          3 

KlNO-SPD 

25 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE       4 

OAY 

la 

1)ATA    OSE        1 

BARUHEIR    1010.5 

SEA 

mIND-EUR 

DURATION                   00.0 

2    SQUARE    66 

HOUR 

07.5 

AREA               0  5 

CLUUO    T/4 

CL/Ik 

WEATHER 

X4 

GRIG       A2    043 

1     SQUARE     77 

.VITYP 

uEPIrl 

TEKP 

SAL 

SIOMA-I 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

IIXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

SI03         PH 

STl) 

000  00 

-    0.95 

32. V9 

26.55 

OO.OCO 

l'.42.1 

U8S 

000  U  3 

-    0.95 

32.  <9 

26.55 

1442.1 

SIO 

00010 

-    0.95 

33.00 

26.55 

00.014 

1442.3 

OBS 

00010 

-    0.93 

31.00 

26.55 

1442.3 

STO 

00020 

-    C.95 

31.^0 

26.55 

00.029 

1442.4 

JBS 

00020 

-     0.95 

33.00 

26.55 

1442.4 

STO 

00030 

-    C.94 

33.00 

26.55 

00.044 

1-.42.7 

OBS 

000  30 

-    0.94 

33.00 

26.55 

1442.7 

STO 

00050 

-     1.02 

33.01 

26.56 

00.074 

1442 .6 

09S 

00050 

-     1.02 

31.01 

26.56 

1442.6 

OBS 

00055 

-    0.84 

3J.07 

26.61 

1443 .o 

OBS 

00060 

-    0.97 

33.  15 

26.68 

1443.2 

OHS 

000C5 

-    0.78 

33.17 

20.68 

1444.2 

OSS 

U00  7J 

-    0.d7 

33.17 

26.69 

1443.9 

UBS 

000  7* 

-    0.7B 

STO 

000  75 

-     1.  11 

33.21 

26.73 

00.109 

1442.9 

JBS 

OOu75 

-1.11 

33.21 

26.7  3 

1442.9 

OSS 

00093 

-    0.23 

33.28 

26.75 

1447.5 

UBS 

00095 

-    0.44 

33.52 

26.95 

1446.8 

SID 

00100 

-     0.  14 

33.50 

26.92    • 

00.140 

1448.2 

JBS 

00100 

-     0.14 

33.50 

26.92 

1441.2 

STO 

00125 

00.36 

33.63 

27.00 

U0.lfc7 

1451.1 

USS 

00125 

00.36 

33. u3 

27.00 

1451  .1 

STO 

00150 

00.41 

33.68 

27.04 

00.191 

1452.1 

38  S 

00150 

00. 4o 

31.6H 

27.04 

1452.1 

YEAR 

1971 

SOTOP    00220 

AIR 

TEHP 

OIR    HOT     PER 

MINO-DIR 

21 

1 <ST     STO    RECnROER 

TEN    SO    1306 

MONTH       03 

SHIP    3L 

MET 

IJUL9 

21 

1          2 

jind-spd 

H 

TRACE    DIR                         D 

5    SQUARE        4 

OAY 

18 

DATA    USE        1 

bAROMEIR     1010.6 

SEA 

41ND-F-iR 

OURATIJN                   00.2 

2     SQUARE     66 

HOUR 

08.5 

AREA                05 

CLOUJ    T/A 

CL/IR 

REATHEk 

X'* 

CRIG       A2    043 

1     SQUARE     77 

LWL  TYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SloHA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ4 

TCI     P          N02          NU3 

SIO  3          PH 

SID 

00000 

-    0.99 

32.99 

26.55 

Oo.OOO 

l'>42.0 

JBS 

00000 

-    0.S8 

32.99 

26.5  5 

1442.0 

SID 

00010 

-    0.98 

32.99 

26.55 

OO.JIS 

U42.1 

(IBS 

000  10 

-    0.98 

32.99 

26.55 

1442.1 

SIO 

00020 

-    0.96 

33.00 

26.55 

00.029 

1442.3 

JBS 

00020 

-     0.98 

33.00 

20.55 

1442.3 

STO 

000  30 

-     1.03 

33.01 

26.56 

00.044 

1442.2 

OBS 

000  30 

-     1.03 

33.01 

26.56 

1442.2 

SIO 

00050 

-     1.30 

33.10 

26.64 

00.073 

1441.4 

OBS 

00050 

-     1.30 

33.10 

26.6  4 

1441.4 

OBS 

00065 

-     1.26 

33.12 

26.66 

1441 .9 

STO 

000  75 

-    0.67 

33.29 

26.78 

00.107 

1445.1 

OSS 

00075 

-    0.67 

33.29 

26.78 

1445.1 

CBS 

00085 

-     1.63 

33.32 

26.83 

1440.8 

STO 

00100 

-     0.95 

33.46 

26.9  3 

00.137 

1444.4 

USS 

00100 

-    0.95 

33.46 

26.93 

1444.4 

STO 

00125 

01.01 

33.62 

26.96 

00.165 

1454.0 

OBS 

00125 

01.01 

33.62 

26.96 

1454.0 

SID 

00150 

01.02 

33.87 

27.16 

00.190 

1454.8 

UBS 

00150 

01.02 

33.87 

27.  16 

1454.8 

OBS 

00180 

01.  11 

33.94 

27.21 

1455.8 

• 

89 


TABt.K  III.~()l)st'rvt'd  ami   Iiitcipolated  Oceauosiapliic  Hata   fi-i>ni   Stations  Otrupied  by  I'SCGC?  GALLATIN',  18-19 
JInrcli  1!)71,  Prepared  from  NODC  Listing  No.  31-8263. — Continued 


xeflD   31  S^bl 

CUNSEC  0004 

LAT      46  58   N 

CONG       047  11        W 


YtAW  l-)7l 
«0.»t»i  03 
04V  18 

HUJR     10.^ 


BflTDP    00365 
SHIP    31 
DAI4    USt        1 
ARtA  05 


Alk    lEMP 

aei    oulB 

ilAMO'lEtK 
CLOUD 


01. 

01. 

1010. 


/a 


018    H„T 

^1       2 
St  A 
CL/IR 


Pbft 


•INO-OIR  21 
rflNO-SPO  IH 
«INO-F^R 

■4eaiHe-<     X4 


INSI     STU    KtCOHOEft 
TRA(.E    UIR  '> 

DURAIItl.N  00. 1 

U-4IG       Ac    04  3 


TEN  SO  1306 
5  SOOAHE  4 
2  SgUARE  66 
1    SdUAHE    67 


CASTNOH/TIME       IVLIYP  DEPTH 


SIO 
U6S 

STll 
3BS 

STO 
JBS 

SID 
■IBS 
UBS 

STD 
J3S 

i;bs 

ObS 
'JBS 
DBS 

SIO 
0»S 
UBS 
3«S 
UBS 

sro 

OPS 
Ut)S 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
UBS 
(IBS 

STD 
UBS 

STO 
UBS 

oes 


00000 
00000 
coo  10 

00010 
00020 
00020 
000  30 
JJ0  30 
00038 
000  5D 
00050 
00060 
000o5 
000  7  0 
00071 
000  75 
OOJ75 
00080 
00085 
OOOVO 
00100 
00100 
00108 
00125 
00125 
00150 
00150 
002  00 
00200 
002  30 
002  50 
002  50 
00300 
00300 
00310 


1.36 
1.  36 
1.37 
1.37 
1.37 
1.37 


.37 
.37 


1. 

1. 

1.54 

1.50 

1.50 

1.34 

0.21 

0.34 


.20 
.29 
.29 


-  0. 

-  0. 

-  0. 

-  O.4.. 
00.15 

-  0.01 

00.  5o 
00.56 

-  0.25 
00.61 
00.61 

01.  II 
01.  11 
01.94 
01.94 
0  3.  11 
03.^9 
03.29 
03.  72 
03.72 
03.82 


SAL 

33.08 
33.08 
33.08 
33. Od 
33.08 
33.00 

31. ce 

33.08 
33.19 
33.25 
33.25 
33.35 
33.41 
33.47 
33.48 
33. -.7 
33. -.7 
33.46 
33.53 
33. o3 
33. o9 
31. o9 
33.63 
33. ai 
3). SI 
33.92 
31.92 
14.26 
34.26 
34.58 
34.61 
14.61 
34.70 
34.70 
34.  73 


SIOMA-I 

26.61 
26.6  3 
2U.63 
2a. 6  3 
2u.63 
26.63 
26.63 
26.63 
26.  7  2 
2!.. 77 
24.77 
26.05 
2d.  36 
26.91 
2t,.9l 
26.91 
26.9  1 
2a. 91 
20.93 
27.02 
27.04 
27.04 
27.03 
27.13 
27.13 
27.19 
27.19 
27.41 
27.41 
27.56 
27.57 
27.57 
27.60 
27.60 
27.61 


OVNDPTH 
CO. 000 
0.).014 
00.02rt 
CO. 042 

03.069 


00.127 

DO. 151 
00.174 
00.214 

00.244 
00.271 


SNO    VEL       0«»G 

1440.3 
1440.3 
1440.4 
1440.4 
1440.6 

1440 .6 
1440.7 
1440.7 
1440.2 
1440.7 
1440.7 
1441 .8 
1447.2 
1446.8 
1447.4 
1447.1 
1447.1 
1440.4 
1449.3 
1448.8 

1451 .7 
1431  .7 
1448.0 
1452.5 
1452.5 
1455.3 
1455.3 
1460.3 
1460.3 
1466.3 
1467.4 
1467.4 
1470.2 
1470.2 
1470. B 


P34   TUT  P 


REflU   31  8263 

CUNSEC  0005 

LAT      4  7  00   N 

LONo   046  5  i   W 


CASTNCn/I IMt        LVLIYP 


YEAR 

1971 

BOIOP    C1090 

AIK 

ItMP         02. C 

[]1R    Hoi     PER 

kKu-UlK    21 

INST    SIO    RECORDER 

TEN    Sg    1306 

MUr^TH 

03 

SHIP    IL 

aLT 

OULO          01.6 

21 

2         2 

-INJ-SPJ    11 

TRACE    OIR                        J 

5    SOUARE       4 

DAY 

13 

DATA    uSt        1 

^AEU'-^EIR 

SEA 

.<IM0-f  oR 

UURAIION                  OJ.l 

2     SOUARE     66 

ritJUR 

11.7 

AREA               05 

CLUUO    I /A 

CL/IR 

mEAIHEK        ](4 

OR  10       A2    04  1 

1     SOUARE     76 

.VLTYP 

UEPIH 

TEHP 

SAL 

SI6MA-I 

UVNDPIH 

SNU    VEL 

JXYO                PJ4 

TUT     P          N02          NUl 

SlOl          PH 

SID 

00000 

-     1.34 

33.24 

26.76 

00.000 

1440.6 

00  s 

000  00 

-     1.  34 

33.24 

26.  7d 

1440.6 

SID 

00010 

-     1.34 

33.24 

26.76 

00.012 

1440.8 

U6S 

UOOIO 

-     1.34 

33.24 

26.76 

1440.3 

SID 

00020 

-      1.34 

33.24 

26.  76 

00.025 

1440.9 

OBS 

00020 

-     1.34 

33.24 

26.76 

144C.9 

SIO 

000  30 

-     1.36 

11.24 

2o.  76 

00.038 

1441 .0 

UBS 

GOO  10 

-    1.36 

13.24 

26.  7t 

1441.0 

UBS 

00040 

-     1.40 

33.29 

2o.d0 

l44l .1 

SIU 

00C50 

-     I.0< 

31.40 

26.08 

00.063 

1442.8 

UBS 

00050 

-     1.09 

33-40 

26.6  0 

1442 .0 

vlBS 

00065 

-     1.59 

33.49 

26.9  7 

144J.9 

STD 

00075 

-    0.21 

13.59 

27.00 

00. 091 

1447.6 

UBS 

0C075 

-    0.21 

33.59 

27.00 

1447.6 

SIO 

00100 

00.63 

33.81 

27.13 

00. Ho 

1452 .2 

UBS 

00100 

JO. 63 

33.81 

27.13 

1452.2 

UBS 

00110 

00.93 

33.65 

27.15 

1453.7 

ObS 

00115 

CO. 66 

3-I.01 

27.29 

1452.  J 

SIO 

00125 

01.41 

34.14 

27.35 

00.137 

1456.5 

:^8S 

00125 

01.41 

34.14 

27.35 

1456,5 

SIO 

00150 

01.96 

3-..  2 3 

27.1b 

0J.155 

1459.5 

ubS 

00150 

01.96 

34.23 

27.36 

1459.5 

SIO 

00200 

03.24 

34.62 

27.56 

OO.lOo 

1466.4 

UBS 

00200 

03.24 

34. c2 

27.56 

14u6.'* 

SIU 

002  50 

03.  79 

34.70 

27.59 

00.213 

1469.7 

UBS 

002  50 

03.  79 

34.70 

27.59 

1469.7 

SIO 

00300 

03.90 

3...73 

27.60 

00.23) 

1471 .0 

JBS 

00300 

03.90 

34.71 

2/.o0 

1471.0 

SIO 

00400 

04.3d 

14.01 

27.61 

00.291 

1 4  74  .  7 

10  S 

004  00 

0  4.3'- 

14.83 

27.63 

14  74. 7 

SID 

00500 

04.56 

14. o9 

27. o6 

00. 14  1 

1477.3 

UBS 

0U500 

04.56 

14.89 

27.66 

1477.3 

SIO 

00600 

04.54 

34.^1 

27.68 

00. 19J 

1476.9 

UoS 

00600 

04.54 

14.91 

27.68 

1470.9 

STO 

00700 

04.47 

1-..92 

27.6'; 

03. •♦39 

148U.3 

JUS 

00700 

04.47 

34.92 

27.69 

1480.1 

Sill 

OOOOO 

04.33 

34.92 

27.71 

00. 4«  7 

1481.4 

JBS 

OOoOO 

04.  13 

14.92 

11.  71 

1481 .4 

SID 

009  00 

04.26 

14.92 

27.72 

00.535 

1482.7 

UOS 

00900 

04.  2  o 

14.92 

27.72 

1482.7 

SIO 

OluOJ 

04.24 

34.02 

27.72 

OJ. 584 

1484.1 

I. as 

01000 

04.24 

34.92 

27.72 

1 4  84  .  1 

OBS 

010J2 

04.23 

34.92 

27.72 

1484.1 

> 

90 


'I'ABi.K   1 1 1. -Observed  and   Interpolated   Oceanofirnpliic   l>ata    from    Stations  Occupied   l)y   USCGC  (JALLATIX,   18-10 
March  1971,  I'repared  from  NOUC  Listing  No.  3  l-.S2(j3.— Con  tinned 


KEFIU       )1       8263 

coNset  0006 

LJNO       046    40       l» 


CAS1NUH/T IHe 


YEAR 

i<n\ 

SUIDP    011B9 

AIR 

IfMP          04.1 

JIR    h6T     PtK 

.vl'wO-JIR    l^ 

"GNf.! 

1       03 

SHIP     }L 

atl 

•iU^ti          CJ.4 

19       2 

2 

^INL»-SPD    23 

lJAV 

IB 

DATA    JSL        1 

BAKb'ielH     lOlJ.r 

StA 

<lhD-FilK 

mOUK 

IS.l 

ARtA               05 

CLUU.)     T/A 

LL/TR 

«CAInE>'        X4 

LWLI ¥P 

OEPTH 

TkM»> 

SAL 

SI .MA-T 

UVN9PTH 

S.VO    VtL 

JXYO                P.I 

sto 

00000 

-     I. 10 

33.  30 

26.80 

00.300 

1441 .8 

OBS 

00000 

-     I. 10 

33.30 

26.80 

1441.8 

SIU 

00010 

-    1.10 

33.30 

26.80 

00.012 

1442.0 

IBS 

00010 

-     1.10 

33.30 

2b. 80 

1442.0 

STO 

00020 

-     1.10 

33.31 

26.81 

00.02  5 

1442.2 

OBS 

00020 

-    1.10 

33.31 

26.81 

1442.2 

SIC 

00030 

-    1.09 

33.33 

26.82 

00.037 

1442.4 

IBS 

00030 

-     1.09 

33.33 

26.82 

1442.4 

SIC 

00050 

-    0.44 

33.71 

21.11 

00.059 

1446.3 

OBS 

000  so 

-    0.44 

33.71 

27.1  1 

1446.3 

SID 

00075 

00.76 

33. -j; 

27.25 

00.081 

1452.6 

UBS 

000  75 

00.  lo 

33.97 

27.25 

1452.6 

SID 

00100 

01.36 

34. Od 

27.30 

00.101 

1455.8 

OBS 

00 100 

01. 3o 

34.06 

27.30 

1455.8 

SID 

00125 

02.41 

34.38 

27.46 

03.119 

1461 .3 

OBS 

00125 

02.41 

34.  38 

27.46 

1461 .3 

SID 

00150 

03.  16 

34.5  3 

21  .i2 

0J.134 

1465.1 

OBS 

00150 

03.16 

34.53 

21. 'i2 

1465.1 

SIO 

002  00 

03.91 

34.73 

27.60 

00.162 

1469.4 

OBS 

00203 

03.91 

34.7  3 

27.60 

1469.4 

SIO 

002  50 

04.15 

34.  79 

27.6  J 

00.187 

1471  .3 

uBS 

002  50 

04.15 

34.  79 

27.63 

1-71.3 

SID 

00300 

04.36 

34.86 

27.66 

00.212 

1473.1 

OBS 

00300 

04.36 

34.86 

2  7.66 

1473.1 

SID 

00400 

04.56 

34.92 

27.68 

00.259 

1475.7 

JSS 

00400 

04.56 

34.92 

27.68 

1475.7 

SIO 

00500 

04.50 

34.93 

2T.7C 

00. 305 

1477.1 

UBS 

00500 

04.50 

34.93 

27.70 

1477.1 

SID 

006  00 

04.40 

34.94 

27.72 

00.350 

14  78.4 

OBS 

00600 

04.40 

34.94 

27.72 

1478.4 

STO 

00700 

04.23 

34.93 

27.73 

00.396 

1479.3 

OBS 

00700 

04.23 

34.93 

27.73 

1479.3 

SIO 

00900 

04.12 

34.93 

27.74 

00.440 

1480.5 

OBS 

OOBOO 

04.  12 

34.93 

27.  74 

1480.5 

SIO 

00400 

04.01 

34.93 

27.75 

00.485 

1491.7 

OBS 

00900 

04.01 

34.93 

27.75 

1461.7 

STO 

01000 

03.91 

34.92 

27.75 

00.529 

1462.9 

OBS 

01000 

03.91 

34.92 

27.75 

1482.9 

STO 

uuoo 

03.80 

34.92 

27.76 

00. j74 

1484.1 

OBS 

01100 

03. BO 

34.92 

27.76 

1484.1 

• 

I^SI     STU    RtCOROeR 
iKACt    OIR  i> 

DURATION  00.3 

UaiO       A2    043 


It9  SO  1316 
5  SQUARE  4 
2  SgUARE  66 
1     SjJAKE     76 


P.I4       lOI    P 


REFlu       31       8263 
CONSeC  0007 

LAI  47    00      N 

LUNG      046    31       M 


CASTNUM/IIHt        LVLIYP 


YEAR 

1971 

8GIDP    03730 

AIK 

lEPP          03.9 

OIR     HUI     PER 

.iONlH 

03 

SHIP    3L 

dEI 

8UL8          03.3 

16 

2          2 

DAY 

18 

DATA    USE        1 

6AKI 

OHtTR     1009.0 

SEA 

HUUk 

18.3 

AREA               05 

CLJu:i   i/A 

CL/fR 

VLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-I 

JYNUPIH 

SND    VEl 

SIO 

COOOO 

-    0.27 

33.51 

2U.94 

CO. 000 

1446.0 

(IBS 

00000 

-    0.27 

33.51 

26.94 

1446.0 

SIO 

UOOIO 

-    0.27 

33.53 

26.95 

0U.311 

1446.2 

UBS 

00010 

-    0.27 

33.53 

26.95 

1446.2 

SID 

000  20 

00.59 

33.69 

27.04 

00.021 

1450.5 

UBS 

00D20 

00.59 

33.69 

27.04 

1450.5 

SIO 

00u30 

00.81 

JJ.77 

27.09 

00.031 

1451.8 

OBS 

000  30 

00.81 

33.77 

27.09 

1451.8 

STO 

0C050 

02.01 

33.96 

27.16 

00.050 

1457.7 

ues 

00050 

02.01 

33.96 

27.16 

1457.7 

SIO 

C0C75 

02.66 

34.22 

27.32 

00.072 

1461 .3 

?as 

000  7  5 

02.66 

34.22 

27.32 

1461 .3 

J8S 

00085 

03.06 

34.30 

27.34 

1463.3 

08S 

00067 

02.  5o 

34.26 

27.36 

1461.1 

STO 

00100 

02.76 

34.28 

27.35 

00.090 

1462.2 

OBS 

00100 

02.76 

34.2  8 

27.35 

1462.2 

SID 

00125 

03.51 

34.54 

27.49 

00.10? 

1466.2 

OBS 

00125 

03.51 

34.54 

27.49 

1466.2 

STO 

00150 

03.92 

34.70 

27.58 

00.122 

1468.6 

OBS 

00150 

03.92 

34.70 

27.56 

1468.6 

SID 

00200 

04.33 

34.8  3 

27.64 

00.147 

1471 .3 

UBS 

00200 

04.33 

34.83 

27.64 

1471.3 

SID 

002  50 

04.45 

34.87 

27.66 

00.1 71 

1472.7 

UBS 

002  50 

04.45 

34.87 

27.66 

1472.7 

SIO 

00300 

04.56 

34.  J2 

27.68 

00.194 

1474.0 

OBS 

00300 

04.56 

34.92 

27.66 

14  74.0 

SIO 

004  00 

04.45 

34.93 

27.70 

00.239 

1475.2 

UBS 

0O4  00 

04.45 

34.93 

27. 7C 

1475.2 

SIO 

00500 

04.25 

34.93 

27.73 

03.261 

1 4  7o  .  1 

CBS 

00500 

04.25 

34.93 

27.73 

14  76.1 

STO 

00600 

04.12 

34.93 

27.74 

00.  126 

1477.2 

OBS 

00600 

04.12 

34.9  3 

27.74 

1477.2 

OBS 

006  80 

04.05 

34.93 

27.75 

1478.2 

• 

MnO-DIR  18 

i<IMO-SPO  23 
JI\0-FJR 

piEAIHE«  X4 


INSI     SIO    fECORDER 
TRACE    UIR  D 

DURATION  00.4 

ORIO       A2    043 


TEN  SO  1 306 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  66 
1     SQUARE     76 


PJ4       TOT    P 


91 


Table  III. — Observed  and   Interpolated  Oceanofcraplik-  Data   from   Stations  Occupied  liy  USCGC  GALLATIN,  18-10 
March  1971,  Prepared  from  NODC  Listing  No.  31-8263.— Continued 


KEI-tO   31  6263 

CUNStC  0008 

LAT      *,7  00   N 

LJN;>   U4u  10   U 


vein  1971 

MUNIM   03 

utr    le 

HOUK  20.5 


bJIUP     00333 
SHIP    3L 
0<t'    JSl        1 
»Rt»  05 


ilk    TEMP  0<>.3 

Wtt     HULb  04.0 

DAhOHETR     1006. a 
CLLUJ     1/4 


OIK    HCT     PER 

16       2  3 

SO 
Cl/IR 


><IM>-OIR  1> 

WIND-SPO  22 
>«1ND-Fuk 

HEATHER  X4 


INST    SIO    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

OURAIION  00.2 

ORU        A2    0«3 


TEN  SO  1306 
9  SQUARE  « 
2  SQUARE  66 
1     SQUARE     76 


CASTMjH/IIHE        LVLIyP 


OTWOPIM       SNO     VEL       OX»C 


P3*       IOT    P 


siu 

000 10 

01, 

,63 

.75 

OBS 

00010 

01. 

,63 

.75 

SIO 

00020 

01, 

.65 

,75 

OBS 

00020 

01. 

.65 

,75 

sto 

000  30 

01.60 

,73 

OBS 

000  30 

01.60 

,  73 

SID 

00050 

OI.<i6 

75 

OBS 

00050 

01. 

.<.o 

,75 

OBS 

00060 

01. 

.  13 

7b 

SIO 

00075 

01. 

.  /(. 

,05 

27.02 
27.02 
27.02 
27.02 
27.02 
27.02 
27.01 
27.01 
27.03 
27.03 
27.06 
27.25 
27.25 


I<>5«.9 
1'.5<..'S 
l'.55.1 
K.55.1 
1455.3 
l<.55.3 
l<i55.2 
li55.2 
1455.0 
1455.0 
14  53.7 
1457.1 
1457.1 


REFIO       31       B263 
CONSEC  0009 

LAI  47    02       N 

LONG       0  45    4S       M 


CASTNUM/TIHE 


YEAR 

1971 

BUIOP     00260 

AIR 

TEMP         07. 

.0 

OIR    HOT     PER 

HINO-OI  « 

14 

INSr 

NANStN    CAST 

MONTH 

1       03 

SHIP     3L 

WEI 

BULB          06, 

.7 

14       . 

I         i 

rtli-^D-SPO 

25 

TRACE 

OIR 

DAY 

19 

DATA    USE        1 

BAROMEIR     1003. 

.5 

SEA 

MlND-fUR 

DURA  I 

UN 

HOUR 

00.0 

AREA                05 

CLOOO     T/A          5/a 

CL/TR 

rlEA  tHE< 

X6 

ORIG 

A2    04  3 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

UYNDPIH 

SNO    VEL 

UXYG 

PJ4 

IOT     P 

NJ2          N03 

STO 

00000 

02.65 

33.78 

26.9  7 

OO.JOO 

1459.4 

OBS 

OOOOO 

02.65 

33.783 

26.97 

1459.4 

STO 

000  10 

02.52 

33.77 

26.97 

00.011 

1459.0 

STO 

00020 

02.39 

33.76 

26.97 

00.022 

1458.6 

UBS 

00024 

02.33 

33.752 

26.9  7 

1458.4 

STO 

00030 

02.23 

33.76 

26.99 

00.032 

1458.1 

OBS 

00045 

02.03 

33.767 

27.02 

1457.5 

SID 

00050 

01.99 

33.60 

27.03 

00.054 

1457.4 

UBS 

00069 

01. da 

33.827 

27.06 

1457.3 

SID 

00075 

01.86 

33.83 

27.07 

00.079 

1457.3 

UBS 

00090 

01.81 

33.833 

27.07 

1457.3 

SID 

00100 

01. 7H 

33.87 

27.11 

00.104 

1457.4 

SID 

00125 

01.69 

33.97 

27.19 

00.127 

1457.5 

OBS 

00134 

01.66 

34.009 

27.23 

1457.6 

SID 

00150 

02.27 

34.19 

27.33 

00. 148 

1460.8 

JBS 

100179 

04.26 

34.697 

27.54 

•  ••, 

•  •) 

1470.5 

> 

TEN  SU  1 306 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  64 
1     SJUARE     7  5 


KCHO       31       8263 

YEAR 

1971 

bCIoP     0023O 

Al« 

TEMP          06.0 

.JIR     hoi     PER 

.^114  0-01  R 

13 

CUNSIC              0010 

MUHltl 

03 

SHIP     )L 

<ET 

bULb          06.6 

18 

5          3 

HINO-SPO 

25 

LAT            47    20      N 

DAY 

19 

DATA    USE        1 

uAKOi^EIK    0999.4 

StA 

«nu-f  )R 

LU\„      045    50      w 

HIJUR 

04.7 

AREA                05 

CLOUJ     T/A 

CL/IR 

mEathek 

A4 

CASINUM/I IMt 

LVLI  YP 

UEPIH 

TEMP 

SAL 

SloMA-I 

OYNOPlM 

S,>JU     VtL 

JXYG 

P), 

SIO 

OOOOO 

01.98 

33. B3 

27.06 

00.000 

1456.6 

04.7 

UBS 

OOOOO 

01.93 

33.83 

27.06 

1450.6 

SID 

OOolO 

01.97 

33.33 

27.06 

00.010 

1456.7 

OBS 

00010 

01.97 

33.83 

27.06 

145U.7 

SIO 

00020 

01.97 

33.85 

27.08 

00. J20 

1  4  56  .  9 

JBS 

00020 

01.97 

33.85 

27.08 

1  4  56  .  9 

SIU 

000  30 

02.  IJ 

33.  .1 

27.11 

00.029 

1457.7 

OBS 

00030 

02.  10 

33.91 

27.1  I 

1457.7 

SID 

GOO  50 

02.  16 

33.94 

27.1  3 

00.049 

1458.3 

OBS 

00050 

02.  10 

33.94 

27.13 

1458.3 

OBS 

000  70 

01.20 

34.04 

27.28 

1 4  54  .  9 

SID 

00075 

02.51 

34.24 

27.34 

00.070 

1460.7 

t)BS 

000  75 

02.51 

34.24 

27.34 

1460.7 

sru 

00100 

03.29 

34. 3« 

27.39 

00.308 

1404.7 

3BS 

00100 

03.29 

34.38 

27.39 

1464.7 

SID 

00125 

03.  71 

34.00 

27.52 

00.104 

1467.2 

08  S 

00125 

03.  71 

34.60 

27.52 

1467.2 

SID 

00150 

04.14 

34.  7b 

27. 5E 

00. 118 

1470.4 

OBS 

00150 

04.34 

J...  70 

27.56 

1470.4 

UBS 

00170 

04.44 

34. ol 

27.61 

1471.2 

STO 

002  00 

04.37 

34.  86 

27.66 

00. 143 

1471.5 

DBS 

002  00 

04.37 

34.<i6 

27.66 

1471.5 

JBS 

00220 

04.33 

34.90 

27.69 

1471.7 

INST    SID   «ECUkOEI< 
TRACE    OIR 
OUKAIIJN  00. 

UKIO       A2    043 


TEN  SO  1306 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  64 
1     SQUARE     75 


P>4        IOT     P 
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T.Mii.K   III.— Ohsorvcd   iiiid   Iiitoipdliitcd   <»c('!iii(ii;r!iplnc  Data   from   Stations  Occupied   by   ITSCGC  (iALLATIN,   18-1!) 
Jlairh  1!»71,  I'lcpaivd  fimii  NODC  Listing  No.  .SI-NlitS.— Continued 


KtFlO        Jl        8^6» 

YEAR 

H71 

BUTOP     OuJJO 

AU 

TEMP          05.6 

Oil.     h 

v,!     Pb« 

WINO-OIR     H 

CONSEt                OOll 

HONTn       U9 

SHIP    U 

Ht  T 

6UL6          05.2 

18 

5         3 

•<|90-SP0   25 

lAT             47    <.0       •< 

0«* 

!•» 

OATA    i'SF        1 

rtAPOHFTR    0996.9 

>EA 

WIND-FOR 

LUNG       0*5    50       M 

MOUK 

07.* 

AHtA                U5 

LLUU5     T/A 

Cl/TK 

hCAIHER        X. 

C4STNUH/t  Mt 

IVLTVP 

OtPTH 

f  EMP 

SAL 

Sl'iMA-I 

OVNDPTH 

SNC     VEL 

JXYC               Pj. 

STO 

GOO  00 

02.  31 

3J.92 

27,10 

OU.OOU 

1*58  .1 

07. » 

UBS 

00000 

02.31 

J3.92 

27.10 

1*58.1 

SIO 

00010 

02.29 

33.92 

27.1  1 

00. 0U9 

1*58.2 

UBS 

00010 

02.29 

33.92 

27.11 

1*58.2 

STO 

OOOiO 

02.28 

33.92 

27.11 

00.019 

1*58.3 

UBS 

oooio 

02.28 

31.92 

27.1  1 

1*58.3 

STO 

000)0 

02.26 

33.92 

27.11 

00.029 

1458.* 

UBS 

000  30 

02.26 

33.92 

27.  1  1 

1*58.* 

STO 

00050 

02.02 

33.95 

27.15 

00.0*7 

1*57.7 

08  S 

00050 

02.02 

33.95 

27.15 

1*57.7 

DBS 

J0065 

02.01 

33.95 

27.15 

1*57.9 

STO 

00075 

01.6* 

33.93 

27.16 

00.070 

1*56.* 

CBS 

000  75 

01.6* 

33.93 

27.16 

1*56.* 

STO 

OOIOO 

01.82 

3*. 3* 

27.2* 

00.092 

1*57.8 

DBS 

00100 

01.82 

3*.0* 

27.2* 

1*57.8 

STO 

0OW5 

01.98 

3*.  10 

27.27 

00.11 ) 

1*59.0 

OSS 

001  ?5 

01.98 

3*.  10 

27.27 

1*59.0 

STO 

00150 

02.52 

3*. 30 

27.39 

00.132 

1*62.0 

UBS 

00150 

02.52 

3*. 30 

27.39 

1*62.0 

flBS 

00145 

02. *1 

3*. 3* 

27. *3 

1*61.7 

OBS 

00168 

03.66 

3*. 66 

27.57 

1*67.7 

UBS 

ool8^ 

0*.1'» 

39.79 

27.62 

1*70.* 

STO 

00200 

0*.*6 

3*.  9* 

27.63 

00.162 

1*71.9 

OBS 

002  00 

0*.*6 

3*.  a* 

27.63 

1*71.9 

CBS 

0022  5 

0*.61 

39.90 

27.66 

1*73.0 

SIO 

C0250 

0*.*1 

3*.de 

27.67 

00.186 

1*72.5 

UBS 

002  50 

0*.*1 

3*. 88 

27.67 

1*72.5 

OBS 

002  B5 

0*.27 

3*. 91 

27.71 

1*72.6 

INST    STO    hECOROER 
TRACE     OIR  0 

DURATION  00.1 

l.RIG        A2    0*3 


TEN  SU  1  306 
5  SOUARE  * 
2  SOUARE  6* 
1     SQUARE     75 


REFiO       31       8263 

TEAR 

1971 

8UI0P    00732 

AlK 

TEWP          00.3 

OIR     HOT     PER 

-(l.vD-Olk     li 

CUNSeC              0012 

NONTh 

1      03 

SHIP    3L 

MET 

dULb          OJ.O 

18       6          3 

-1«U-SP0    2:> 

(.AT            *8    00      H 

DAY 

19 

OATA    USE       1 

bAHOMETt*    0994.9 

SEA 

I.IN0-FCR 

lUNG      0*5    50      » 

HUUR 

10.0 

AREA                05 

ClUUO    T/A 

CL/TR 

.LEATHER       X« 

CASTNUM/IIHE 

IVLIYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

Sl&HA-I 

UYNDPTH 

SNl/     VEL 

OXYG               P  t' 

SID 

00000 

01.39 

33.92 

27.17 

00.300 

1454.1 

10.0 

OBS 

00000 

01.39 

33.92 

27.17 

1454.1 

SID 

00010 

01.38 

33.92 

27.17 

0J.D09 

1*54.2 

OBS 

000  10 

01.38 

33.92 

27.17 

1954.2 

STO 

O0020 

01.38 

33.92 

27.1  7 

00.018 

1454.4 

UBS 

00020 

01.38 

33.92 

27.17 

1454.4 

STO 

000  30 

01.38 

33.93 

27.18 

00.32  7 

1454.5 

riBS 

00030 

01.38 

33.93 

27.18 

1*5*. 5 

J8S 

00038 

01.39 

33.99 

27.23 

1*59.8 

STO 

00050 

01.68 

39.03 

27.24 

00. J*4 

1*56.3 

OBS 

00050 

01.68 

3*. 03 

27.2* 

1*56.3 

STO 

000  75 

01.96 

34.10 

27.28 

00.065 

1*58.1 

OBS 

000  75 

01.96 

34.10 

27.28 

1*58.1 

SID 

00100 

01.9* 

3*.  13 

27. JO 

00.084 

1*58.5 

OBS 

00100 

01.9* 

3*. 13 

27.30 

1*58.5 

SIO 

00125 

03.66 

3*. 67 

27.58 

UJ.lUl 

1*67.0 

085 

00125 

03.66 

34.67 

27.58 

1*67.0 

STD 

00150 

0*.ll 

3*. 80 

27.6* 

00.113 

1*69.5 

UBS 

00150 

09.11 

i*.80 

27.6* 

1*69.5 

OBS 

00160 

0*.28 

3*. 82 

27.63 

1*70.* 

OBS 

00175 

0*.ll 

3*. 80 

27.6* 

1*69.9 

STO 

00200 

0*.  17 

3*. 85 

27.67 

OJ. 137 

1970.7 

OBS 

00200 

0*.  17 

3*. 85 

27.67 

1*70.7 

SID 

00250 

0*.33 

3*. 91 

27. 7C 

00. 159 

1472.2 

08S 

00250 

0*.33 

39.91 

27.70 

1472.2 

STO 

00300 

0*.** 

3*. 9* 

27.71 

00. 180 

1473.6 

OBS 

00300 

0*.** 

3*. 9* 

27.71 

1473.6 

STD 

00*00 

C*.27 

39.95 

27.7* 

00.222 

1474.5 

08  S 

00*00 

09.2  7 

39.95 

27.7* 

1474.5 

STO 

00500 

0*.l) 

39.95 

27.75 

00.262 

1475.6 

OBS 

00500 

0*.13 

3*. 95 

27.75 

1475.6 

SID 

00600 

O*.05 

39.96 

27.  77 

CO. 302 

1476.9 

UBS 

00600 

04.05 

39.96 

27.77 

1476.9 

OBS 

00620 

04.07 

3*.  96 

27.77 

1977.3 

OSS 

00655 

04.06 

39.96 

27.77 

1477.9 

• 

INST     STU    FECOROER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.2 

OrtIG       A2    0*3 


TEN  SU  1306 
5  SOUARE  * 
2  SOUARE  84 
1     SOUARE     85 
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Tabi.k  III. — Observed  and   Interpolated  Oceanograpliic  Data  from   Stations  Occupied  hy  USCOC  GALLATIN,  IS-IO 
March  1071,  Prepared  from  NODC  Listing  Xo.  31-8263.— <'ontiniied 


«tnn     M  a^63 

COHStC  0013 

LAT             4d  ifO       N 

LltNC       04^  50       N 


C6SINU»«/T  IMt: 


»E«H 

I971 

BUTOP    OO'JSl 

AID 

TEMP          04.8 

DIB    HGI     PER 

rflND-OIK 

It 

INST     STD    hECUHDER 

TEM    SO    1 

306 

MOMH 

03 

SHIP    3L 

atl 

bULh          04.3 

17 

4          3 

•<IND-SPD 

24 

TRACE    DIR                        D 

5    SaUARE 

4 

n»» 

19 

OAIl    USE       1 

HAPOHEIK     0993.3 

SEA 

KlND-f JR 

OURA 1 1  DM                   00 . 3 

2     SOUARE 

8* 

HUUR 

13. 4 

AREA                05 

LLUUi)     I/A 

CL/TR 

taEATHEl 

X4 

ORIG       A2    0*3 

1    SaUARE 

85 

LVLTVP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTM 

SND    VEL 

UAYG 

PJ4 

TOT     P          ><02          H03 

SIU3          PH 

STU 

00000 

01.11 

33.90 

n.ie 

00.000 

1452.9 

06S 

OQOOO 

01.13 

33.90 

2'. 18 

1452.9 

SIU 

00010 

01.13 

33. 9C 

2J.ie 

0C.009 

1453.1 

nbS 

000  10 

01.13 

33.90 

27.1  8 

1453.1 

SIU 

00020 

01.12 

33.90 

^l.ll 

00.018 

1453.2 

aus 

00020 

01.12 

33.  (0 

27.18 

1453.2 

STU 

000  30 

01.12 

33. «9 

27.1  7 

00.02  7 

1453.3 

OBS 

00030 

01.12 

33.09 

27.1  7 

1453.3 

sru 

00050 

01.06 

33.95 

27.22 

00.044 

1453.5 

OBS 

00050 

01.06 

33.  iS 

^1.^2 

1453.5 

STD 

000  75 

01.25 

3<..0* 

2f.28 

00.065 

1454.9 

OBS 

00075 

01.25 

3<..0<. 

27.28 

1454.9 

SIO 

00100 

01. Bl 

3'..^<. 

27.40 

00.084 

1458.0 

JBS 

00100 

01.81 

3*. 2* 

27.40 

14  58.0 

SID 

00125 

02.65 

3*. 33 

27.40 

00.101 

1462.3 

G9S 

00125 

02.66 

34.33 

27.40 

1462.3 

SID 

00150 

03.16 

34.54 

27.53 

00.117 

1465.1 

DBS 

00150 

03.16 

34.54 

27.53 

1465.1 

Sin 

00200 

03. S6 

34.  (S 

27.64 

00.144 

1469.7 

DBS 

00200 

03. ■*6 

34. ;a 

27.64 

1469.7 

SIO 

002  50 

0*.*1 

34.38 

27.67 

00. 167 

14/2.5 

OBS 

002  50 

0*.<il 

34.88 

27.67 

14)2.5 

SIO 

00300 

0*.50 

34.92 

27. 6S 

00.190 

1473.8 

OBS 

00300 

04.50 

34.92 

27.6'; 

1473.3 

STD 

00*00 

04.*<( 

34.95 

27.72 

00.234 

1475.4 

UBS 

00*00 

0*.*<9 

34.95 

27.72 

1475.4 

STD 

00500 

0'i.3<i 

34.95 

27.73 

00.277 

1476.5 

OBS 

005  00 

0*.3* 

34.95 

27.73 

1476.5 

STD 

00600 

0*.21 

34.94 

27.74 

00.320 

1477.6 

OBS 

006  00 

0*.21 

34.94 

27.74 

1477.6 

STD 

00700 

0*.0* 

34.93 

27.75 

00.362 

14  78.5 

OBS 

00700 

0*.0* 

34.93 

27.75 

1478.5 

SID 

OOHOO 

03.97 

34.93 

27.76 

0U.405 

1479.9 

ODS 

00800 

03.97 

34.93 

27.76 

1 4  79  .  9 

RCFlij       31  8263 

CUNSEC  0014 

LAT             48  35       N 

LOUii       045  50       ri 


VFAH  1971 
MUNIM  03 
CAT  19 

HOUR     18.9 


30  TOP    01174 
SHIP    3L 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AlK    TEMP  CI. 3 

uti     HULd  00.6 

dAKUMETR    0994.0 
CLOUJ    I/A  7/6 


OIR    HOT     PER 

22       3         3 
SEA 
CL/IK 


«mO-DIR    22 
■.INO-SPO   27 
HIND-FOR 
LEATHER       X4 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIl.       A2    043 


TEN  SO  1306 
5  SaUARE  * 
2  SOUARE  8* 
1    SQUARE    85 


11  ME 

LVLIYP 

DEPTH 

It  MP 

SAL 

SIGMA-T 

UYNDPIH 

SND     VEI 

SID 

00000 

00.55 

33.66 

27.01 

00.000 

1**9.9 

18.9 

OBS 

000  00 

00.55 

33.656 

27.01 

1**4.9 

SIO 

00010 

00.61 

33.ua 

27.03 

00. 010 

1*50.* 

SID 

00020 

00.66 

33.71 

27.05 

00.020 

1*53.9 

18.9 

JBS 

00028 

00.71 

33.728 

27.06 

1*51.2 

SID 

000  30 

00.81 

33.78 

27.10 

00.030 

1*51.8 

SIO 

000  50 

01.7* 

34.12 

27.31 

00.0*8 

1*56.8 

18.9 

UBS 

00054 

34.163 

SID 

00075 

02.68 

34.17 

27.27    • 

00.068 

1*61.3 

18.9 

OBS 

00082 

02.90 

34.174 

27.26 

1*62.* 

SIU 

00100 

03.20 

34.44 

27.** 

00.086 

1464.3 

18.9 

OBS 

00108 

34.530 

SID 

00125 

03.56 

34.62 

27.55 

00.101 

1*66.6 

STO 

00150 

03.87 

34.72 

27.60 

00.115 

l*o8.* 

18.9 

OBS 

00163 

0*.00 

34. 768 

27.62 

1*69.2 

SIO 

002  00 

U*.28 

34.8  5 

27.66 

00. 139 

1*71.1 

18.9 

OBS 

100217 

0*.3d 

34.876 

27.67 

1*71.9 

STO 

00250 

0*.** 

34.89 

2'. 68 

00.162 

1  *  72  .  7 

STU 

00  300 

0*.*8 

34.92 

2f.6S 

00.16* 

1*73.7 

18.9 

OBS 

00325 

0*.*9 

3*. 925 

27. 7C 

1*7*  .2 

STO 

00400 

0*.*H 

3*. 9* 

27.71 

00.229 

1*75.* 

18.9 

OBS 

00*32 

04.40 

34.950 

27.72 

1*75.6 

SIO 

00500 

03.91 

34.88 

27.72 

00.272 

1*74.6 

18.9 

OBS 

005*1 

03.  79 

3*. 664 

27.72 

1474.7 

SID 

00600 

03.99 

34.91 

27.7* 

00.315 

1 4  76  .  6 

10.9 

OBS 

006*8 

04.09 

34.94  2 

27.75 

1477.9 

STD 

00700 

04.03 

34.94 

27.75 

00.357 

1478.5 

STD 

00800 

03.93 

34.93 

27.76 

O0.*00 

1479.7 

18.9 

UBS 

100862 

03.87 

34.922 

27.76 

1460.5 

SID 

00900 

03.83 

34.92 

27.76 

ao.**2 

1480.9 

STD 

01000 

03.  73 

34.92 

27.77 

00.*85 

1482.2 

18.9 

OBS 

010  7* 

03.67 

34.922 

27.78 

1483.2 

SID 

01100 

03.65 

14.93 

27.79 

00.527 

1483.5 

18.9 

OBS 

T01U6 

03.64 

3*. 937 

27.79 

1463.8 

• 

94 


Table  IV. — Observed   urn]    Interpolated   Oceano^ra[)liic    Data    from   Stations   0(TUi)ie(l   by   USCGC 
CAMPBELL,  14-H)  July  1071,  Trepared  from  NODC  Listinfr  No.  ;51-1887. 


flEFIO      31  1887 

CONSEC  0001 

(.AT             48  38       N 

LONG      045  51       ■• 


YEAR  I'll 
HONIH  07 
OAV  I* 

hOuR     19.7 


BOTOP    01086 

Ship  cm 

OAIA    USE        1 
AREA  OS 


AIR    TEHP         09.6 
KEI     BULB  09.4 

SARONEIK    10  15.5 
CLOUD    I/A  X/9 


D|R     MGI     PER 

18       4         2 
SEA 
CL/TR 


WiNO-DIR  18 

WISO-SPD  10 
WIND-FDR 

MEAThER  X4 


INSI    HANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG       A2    049 


TEN  So  1306 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  84 
1     SQUARE     85 


CASTNUN/riHE      LVITVP         DEPTH 


19.7 


STO 
OBS 

SID 

SID 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

SID 

SID 
OBS 

SID 
OBS 

SID 
OBS 

SID 

SID 
OBS 

SID 
OBS 

STD 
OBS 

STO 

STO 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
00030 
00033 
00050 
00066 
000  75 
00099 
00100 
00125 
00131 
00150 
00190 
00200 

T00249 
002  30 
00300 
00364 
00400 
00480 
00500 
00594 
00600 
00700 

100708 


lEMP 

07.95 
07.95 
06.46 
05.22 
04.22 
03.97 
03.05 
02.69 
03.00 
03.52 
03.52 
03.50 
03.49 
03.66 
03.84 
03.79 
03.65 
03.65 
03.81 
03.98 
04.09 
04.18 
04.12 
03.95 
03.96 
04.04 
04.05 


SIGMA-I  DYNOPIH       SND    VEl       OXYG 


P04       lOI    P 


N03         Sla3 


REFID       31       188  7 

YEAR 

1971 

SOTdP    01024 

CONSEC              0002 

MONTH       07 

SHIP    CM 

LAI             48    20       N 

DA» 

14 

DATA    USE       1 

LONG      045    50      u 

HOUR 

23.1 

AREA              05 

castNum/iime 

LVLIyP 

OEPIH 

TEMP 

SID 

00000 

07.67 

23.1 

OBS 

000  00 

07.67 

SID 

00010 

04.80 

SIO 

00020 

02.65 

STO 

000  30 

01.24 

23.1 

OBS 

000  30 

01.24 

SIO 

000  50 

01.28 

23.1 

OBS 

00060 

01.38 

SID 

00075 

01.68 

23.1 

OBS 

00089 

01.97 

SIO 

00100 

02.22 

23.1 

OBS 

00119 

02.66 

SIO 

00125 

02.85 

STD 

00150 

03.50 

23.1 

OBS 

00179 

04.03 

SIO 

00200 

04.18 

23.1 

OBS 

100228 

04.34 

STD 

002  50 

04.38 

SIO 

00300 

04.45 

23.1 

08  S 

00337 

04.47 

STD 

00400 

04.43 

23.1 

OBS 

00445 

04.42 

STO 

00500 

04.46 

23.1 

OBS 

005  54 

04.49 

SIO 

006  00 

04.36 

23.1 

OBS 

100664 

04.20 

SID 

00700 

04.13 

SIO 

00800 

03.97 

23.1 

DBS 

T00883 

03.90 

AIR  TEMP  09.9 
■EI  BULB  08.9 
DAROMEIR  10  17.8 
CLOUD    T/A  X/9 


DlR    HCI    PER 

18       1         3 
SEA 
CL/TR 


mInd-dIr   18 

WIND-S»>D    10 
UINO-fOR 
HEATHER       X6 


INSI    NANSEN    CAST 
IK  ACE    01 R 
OUHAIION 
ORIG       A2    049 


TEN    SQ    1306 

5  SQUARE  4 
2  SQUARE  84 
1    SQUARE    85 


SlGMA-I  OTnDPIh       SnO     "EL       OX»G 


P04       lOl    P 


N03        sia3 
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Tabi.k  III. — ()l)servcd  and   Iiitoiixilated  Ooeaiiograpliic  I>ata   fnnii   Stations  OivuiJied  by   ITSCOt"  CALI.A'I'IX,   18-19 
Maivli  1071,  I'repaivd  from  X()D("  l.istin;;  No.  31-8263. — ("(Hitiimed 


REFID       31       1687. 

YEAR 

1971 

BOIDP    00585 

AIR 

lEHP          09, 

.0 

DIR    HOT    PER 

KlNO-DlR 

26 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1306 

CONSEC              0003 

HONTh 

1       07 

SHIP    CN 

UEI 

BULB         08. 

.2 

26 

2         3 

KINO-SPO 

08 

TRACE    DIR 

5    SOUARE       4 

L4T            48    0*      N 

o»y 

15 

OAT*    USE       1 

BAROMEIR    1019 

.1 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2     SOUARE    84 

LONG      04S    50      H 

HOUR 

02.0 

AREA              05 

CLOUO    I/A          X/9 

CL/IR 

HEATHER 

X5 

ORIG       A2    049 

I     SQUARE     85 

CASTNUM/TIME 

LVLIVP 

DtPlM 

TEMP 

SAL 

SISMA-I 

OVnOPIH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

Sia3          PH 

SIO 

00000 

07.30 

32.45 

25.39 

00.000 

1476.9 

02.0 

DBS 

00000 

07.30 

32.450 

25.39 

1476.9 

SIO 

00010 

04.56 

32.91 

26.09 

00.022 

1466.6 

STD 

00020 

02.4<> 

33.28 

26.58 

00.039 

14  58.3 

02.0 

oes 

00025 

01.65 

33.434 

26.7  7 

1455.0 

STD 

00030 

01.04 

33.53 

26.8  8 

00.052 

1452.5 

STO 

00050 

-    0.04 

33^84 

27.19 

00.073 

1446.3 

02.0 

DBS 

000  50 

-    0.04 

33.841 

27.19 

1448.3 

sro 

00075 

01.62 

34.09 

27.29 

00.094 

1456.6 

02.0 

OBS 

000  75 

01.62 

34.090 

27.29 

1456.6 

SIO 

00100 

01.94 

34.29 

27.43 

00.112 

1458.7 

02.0 

OBS 

00100 

01.94 

34.295 

27.43 

1458.7 

SIO 

00125 

02.48 

34.44 

27.51 

00.128 

1461.7 

STD 

00150 

02.95 

34.57 

27.5? 

00.142 

1464.3 

02.0 

OBS 

00151 

02.97 

34.578 

27.57 

1464.4 

STD 

00200 

03.61 

34.71 

27.62 

00.168 

1468.1 

SID 

002  50 

04.09 

34.82 

27.66 

00.192 

1471.1 

STO 

00300 

04.40 

34.89 

27.68 

00.215 

1473.3 

02.0 

OBS 

00305 

04.42 

34.900 

27.68 

1473.5 

SIO 

00400 

04.46 

34.94 

27.71 

00.259 

1475.3 

02.0 

OBS 

00*08 

04.47 

34.941 

27.71 

1475.5 

STO 

00500 

04.67 

34.95 

27.69 

00.305 

1477.8 

02.0 

OBS 

00510 

04.69 

34.949 

27.69 

1478.1 

02.0 

OBS 

lOOS'.b 

04.34 

34.934 

27.72 

1477.2 

•»*•*••**•••**• 


REFID  31  1887 
CONSEC  0004 
LAI  47  40  N 
LONG   045  55   U 


YEAR     1971 

HONTH       07 
DAY  15 

HOUR    05.8 


BOlOP    00384 
SHIP   CH 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR   lEHf         07.1 
UEI     aULB  06.8 

BAROMEIR    1020.7 
CLOUO    I/A  X/9 


OIR    MGI    PER 

25      2         3 
SEA 
CL/TR 


illND-aiR  25 

WINO-SPO  10 

HINO-FOR 

HEATHER  X4 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG       A2    049 


TEN  So  1306 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  64 
1     SQUARE     75 


CASINUM/IINE   LVLTYP    DEPTH 


SIGMA-I  OYNOPlH       SnD    »EL       OXYC 


pa4     lOi  p 


SID 

OOOOO 

07.26 

OBS 

00000 

07.26 

SID 

00010 

05.25 

SID 

00020 

03.58 

SIO 

000  30 

02.26 

OBS 

00048 

00.73 

SID 

00050 

00.69 

OBS 

000  72 

00.42 

STO 

000  75 

00.49 

SID 

00100 

01.08 

STD 

00125 

01.70 

OBS 

00145 

02.22 

SID 

00150 

02.36 

OBS 

00195 

03.58 

STD 

00200 

03.71 

OBS 

00245 

04.80 

•»•••••,„.„„ 


REFID  31  1887 
CONSEC  0005 
L*T  47  25  N 
LONG   045  55   U 


YEAR  1971 
HONTH  07 
DAY     15 

HOUR    08.2 


BOlDP    00278 
SHIP   CM 
DATA   USE       1 
AREA  05 


AIR    TEHP  19.0 

XEI    8UL6  12.0 

BAROMEIR    1023.8 
CLOUD    I/A  6/8 


CASINUH/IINE       IVLTYP 


OIR    HGI    PER 

26       2         2 
SEA 
CL/IR 

mInd-dIr 

UlND-SPO 
HIND-FOR 
MEAIHER 

26 
08 

X2 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG       A2    049 

OynOPIH      SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOI    P          N02          N03 

TEN  SQ  1306 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  64 
1    SQUARE     75 


SID 

OOOOO 

07.78 

08. 

.2 

DBS 

OOOOO 

07.78 

STO 

00010 

05.34 

STO 

00020 

03.42 

08. 

.2 

OBS 

00025 

02.65 

STO 

00030 

02.00 

STD 

00050 

00.73 

08. 

.2 

OBS 

00050 

00.73 

SIO 

00075 

02.12 

08. 

.2 

OBS 

00075 

02.12 

SIO 

00100 

03.13 

08. 

.2 

OBS 

00100 

03.13 

STD 

00125 

03.67 

STO 

00150 

04.28 

08. 

.2 

OBS 

00151 

04.29 

STD 

00200 

04.06 

08. 

,2 

OBS 

100202 

04.05 

SIO 

002  50 

04.39 

08. 

.2 

OBS 

1002  59 

04.52 

Tahik   III. — Olisorved   :uul    Iiitorp<ilato(l   <  >co!iiinf.'r;ipliic   Data    Ironi    Stiitimis   ( tcctipit'd   liy   I'SCGC  (!ALLATI\,   IS-lf) 
Marcli  1071,  Prcpari'd  fruiii  .\«)1)("  l-istiiig  No.  31-S2(«.— ('(Hiliimcd 


REFIO       31       1867 

YEAR 

1971 

BOTDP    00279 

CONSEC              0006 

MONTH       07 

SHIP   CM 

l.»T            *7    00      N 

OAV 

15 

OAIA    USE        1 

LONG      0«J    JO       H 

HOUR 

10.5 

AREA               05 

CASTNUM/TIHE 

IKLtVP 

OEPIM 

lEMP 

STO 

00000 

07.8} 

10.5 

oes 

00000 

07.83 

SID 

00010 

06.65 

STO 

00020 

05.56 

10.5 

oas 

0002« 

05.15 

sto 

000  30 

04.4* 

10.5 

oes 

ooo«a 

02.97 

SID 

00050 

02.9* 

10.5 

oes 

00071 

02.57 

SIO 

00075 

0^.*3 

10.5 

oes 

00095 

02.10 

SID 

00100 

02.35 

SID 

00125 

03.** 

10.5 

OSS 

00145 

0*.10 

SID 

00150 

0*.12 

SIO 

00200 

o*.3a 

10.5 

oes 

1002*9 

0*.*8 

AIR    IEhP  11-0 

NEI  BULB  08.8 
BAROmEIR  1025.1 
CLOUD    I/A  6/e 


OIR    HGI    PER 

26       2         2 
SEA 
CL/TR 


MINO-DIR  1* 

MINO-SPO  05 
XlNO-fOR 

I4EAIHER  X2 


InSI   nanSen   CASI 
trace  oir 

DURATION 
oniG      t2    0*9 


TEN  SO  1306 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  6* 
1     SQUARE     75 


SIKMA-I         DVNDPth       SNO    vEl       OXY C 


PO*      lOI    P         N02         N03 


SI03 


REPID       31       1887 
CUNSEC  0007 

LAT  *7    02      N 

LONG       0*6    09      H 


YEAR  1971 
MONTH  07 
DAY  15 

HOUR    12.5 


BOlOP    0031* 

Ship  cm 

OAIA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  10. I 

"EI    BULB  09.1 

BAROMEIR    1025.6 
CLOUD    I /A         6/8 


0|R    HGI    PER 

23       2         2 
SEA 
CL/IR 


UlNO-OlR    23 
UINO-SPO    06 
MINO-FOR 
<<EAThER       X2 


INST     NANSEN    CASI 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG       A2    0*9 


TEN  SQ  1306 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  66 
1     SQUARE     76 


CASTNIM/IIME       LVLIYP  DEPIh 


SID 

oes 

SID 

STO 
OBS 

SID 
OBS 

SIO 
UBS 

SIO 
OBS 

STO 

STO 
OBS 

SIO 
OBS 

SID 

SIO 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
0002* 
00030 
000*8 
00050 
000  72 
000  75 
00097 
00100 
00125 
001*5 
00150 
0019* 
002  00 
002  50 
100259 


TEMP 

06. *8 
08. *8 
07.06 
05. *6 
0*.77 
03.11 
00.03 
00.06 
00.36 
00.60 
01.83 
01.87 
02.18 
02.  *3 
02.7* 
0*.60 
0*.58 
0*.*5 
0*.*3 


SIGMA-I    DynOptH   SNO  Vti.       OXYG 


P3*   TOT  P 


Sia3 


REFIO      31       1887 

YEAR 

1971 

BOIOP    00336 

AIR 

IEmP          10.1 

OIR    HGI    PER 

UINO-DIR 

22 

INSI     NANSeN    CASI 

TEN    sa    1306 

CONSEC               0008 

MONTH 

1      07 

SHIP   CM 

UET 

BULB         09.1 

22 

1         2 

KINO-SPO 

07 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       * 

LAI            *6    58      N 

DAY 

15 

DATA    USE 

I 

BAROMEIR    1026.7 

SEA 

MiNO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    66 

LONG       0*6    29       H 

HOUR 

I*. J 

AREA 

05 

CLOUD    I /A          X/9 

CL/IR 

MEAIHER 

X* 

ORIG       A2    0*9 

1    SQUARE    66 

CASINUI/TIME 

LVLTYP 

OEPIM 

ItMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PO* 

TOT    P          Na2          N03 

S103          PH 

SID 

00000 

07.89 

32.25 

25.16 

00.000 

1*78.9 

1*.3 

Obs 

00000 

07.89 

32-251 

25.16 

1*78.9 

STD 

00010 

07.31 

32.29 

25.26 

00.027 

1*76.9 

STO 

00020 

06.16 

32. *3 

25.52 

00.053 

1*72.6 

1*.3 

OBS 

0002* 

05.5* 

32.513 

26.67 

1*70.3 

SID 

00030 

03.55 

32.78 

26.09 

00.075 

1*62.* 

1*.3 

QBS 

000*6 

-    O.IO 

33.393 

26.8* 

1**7.* 

SID 

00050 

-    0.07 

33. *3 

26.66 

00.106 

1**7.6 

1*.3 

OBS 

00072 

00. *9 

33.780 

27.12 

1*51.0 

STO 

00075 

00.61 

33.81 

27.1* 

00  . 1  3  3 

1*51.7 

1*.3 

oes 

00096 

01.66 

3*. 067 

27.27 

1*57.1 

SIO 

OOlOO 

02.05 

3*.l* 

27.30 

00.155 

1*59.0 

STO 

0012  5 

0*.  18 

3*. 55 

27. *3 

00.173 

1*69.0 

1*.3 

OBS 

001** 

05. *1 

3*. 791 

27. *8 

1*7*. B 

SIO 

00150 

05.37 

3*.  79 

27. *9 

00.189 

1*7*. 7 

SIO 

00200 

05.05 

3*. 62 

27.55 

00.219 

1*7*.  3 

STD 

002  50 

0*.73 

3*. 85 

27.60 

00.2*6 

1*73.8 

1*.3 

OBS 

100282 

0*.53 

3*.  862 

27.6* 

1*73.5 

• 
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Tabi.k  III. Observed  and  Iiiteipolated  OceanoKrapliic  Data  from   Stations  Occupied  by   USCGC  OALLATIN,  18-19 

March  1!)71,  Trepared  from  NODC  Listing  No.  31-«263. — Continued 


REFIO      31       1887 
CONSEC  0009 

LAI  47    00      N 

LONG      0W>    «5      a 


YEAft     1971 

80  TOP    00984 

AIR    TEMP          09. i 

OIR     HGT     PER 

WINO-DIR    15 

INST     HANSEN    CAST 

TEN    SO     1306 

MONTH       07 

SHIP   CM 

MET    8ULB          08.5 

MlND-SPO    06 

TRACE    OIR 

5    SOUARE       4 

DAY             15 

DATA    USE       1 

BABOMETR    1026.4 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    66 

mOuR    17.2 

AREA              OS 

CLOUD    T/A         X/9 

CL/TR 

NEATHER       X4 

ORIG       A2    049 

1     SQUARE     76 

CASTNUM/TIME      CWLTYP         DEPTH 


SIGMA-I         DynDPTH       SNO    VEL      OXYG 


P04      TOT    P 


Sia3 


17.2 


17.2 


SIO 

00000 

07.62 

32.27 

25.21 

00.000 

1477.9 

□  BS 

00000 

07.62 

32.268 

25.21 

1477.9 

STO 

00010 

07.34 

32.31 

25.28 

00.02  7 

1477.0 

SIO 

00020 

06.75 

32.36 

25.40 

00.053 

1474.9 

STO 

00030 

05.85 

32.41 

25.55 

00.079 

1471.5 

DBS 

000  30 

05.85 

32.406 

25.55 

1471.5 

SIO 

00050 

02.34 

33.49 

26.76 

00.116 

1458.5 

□  BS 

00060 

01.26 

33.'B33 

27.11 

1454.4 

STO 

000  75 

00.97 

33.92 

27.20 

00.143 

1453.5 

oes 

00090 

00.73 

34.032 

27.31 

1452.8 

STO 

00100 

00.45 

34.14 

27.41 

00.163 

1451.8 

OBS 

00120 

00.36 

34.333 

27.57 

1452.0 

STO 

00125 

00.75 

34.37 

27.58 

00.178 

1453.9 

STO 

00150 

02.34 

34.52 

27.58 

00.191 

1461 .6 

OBS 

00174 

03.33 

34.62  7 

27.58 

1466.4 

STO 

00200 

03.48 

34.66 

27.59 

00.217 

1467.5 

OBS 

002  29 

03.64 

34.702 

27.61 

1468.7 

STO 

00250 

03.75 

34.73 

27.62 

00.242 

1469.6 

STO 

00300 

03.98 

34.80 

27.65 

00.267 

1471.4 

OBS 

003  38 

04.12 

34.841 

27.67 

1472.7 

STO 

00400 

04-30 

34.88 

27.68 

00.314 

1474.6 

OBS 

T00448 

04.38 

34.906 

27.69 

1475.7 

STD 

00500 

04.37 

34.92 

27.70 

00.360 

1476.5 

OBS 

00557 

04.34 

34.919 

27.71 

1477.4 

STO 

00600 

04.31 

34.91 

27.70 

00.406 

1477.9 

oes 

T00667 

04.26 

34.896 

27.70 

1478.8 

STO 

00700 

04.23 

34.90 

27.70 

00.452 

1479.3 

STO 

00800 

04.12 

34.91 

27.73 

00.499 

1480.5 

OBS 

T00886 

04.00 

34.922 

27.75 

1481.4 

STD 

00900 

03.98 

34.92 

27.75 

00.544 

1481.6 

OBS 

00995 

03.81 

34.933 

27.77 

1482.4 

••*•••»•••••••• 


REFID       31       1887 

YEAR 

1971 

BOiop    01159 

AIR 

TEMP         08.5 

DIR    MGI    PER 

MIND-OIR 

15 

INST     HANSEN    CAST 

TEN    SQ    1306 

CONSEC              0010 

MONTH      07 

SHIP   CM 

MET 

BULB         07.8 

13 

2         4 

HINO-SPD 

10 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       4 

LAT            47    00      N 

DAY 

15 

DATA    USE       1 

BAROMETR    10  26.2 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    66 

LONG      047    00      U 

HOUR 

20.1 

AREA              05 

CLOUO    T/A          9/5 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG       A2    04  9 

1    SOUARE    77 

CASTNUH/TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

oynopth 

SND    vEl 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

SI03         PH 

STD 

00000 

08.08 

32.17 

25.06 

00.000 

1479.5 

20.1 

OBS 

00000 

08.08 

32.167 

25.06 

1479.5 

STO 

000 10 

04.89 

32.39 

25.65 

00.026 

1467.2 

STD 

00020 

02.43 

32.63 

26.07 

00.04  7 

1457.2 

20.1 

OBS 

00026 

01.30 

32.776 

26.26 

1452.5 

STD 

00030 

00.85 

32.92 

26.40 

00.065 

1450.8 

STD 

00050 

-    0.55 

33.42 

26.88 

00.093 

1445.4 

20.1 

OBS 

00051 

-    0.58 

33.441 

26.90 

1445.3 

STO 

00075 

-    0.19 

33.62 

27.03 

00.121 

1447.7 

20.1 

OBS 

00077 

-    0.16 

33.638 

27.04 

1447.9 

STD 

00100 

00.26 

33.80 

27.15 

00.146 

1450.5 

20.1 

OBS 

00103 

00.32 

33.824 

27.16 

1450.8 

STD 

00125 

00.88 

33.96 

27.24 

00.168 

1453.9 

STO 

00150 

01.47 

34.12 

27.33 

00.186 

1457.2 

20.1 

OBS 

00154 

01.56 

34.149 

27.35 

1457.7 

STO 

00200 

02.52 

34.45 

27.51 

00.222 

1463.1 

20.1 

OBS 

100205 

02.61 

34.475 

27.52 

1463.6 

STO 

00250 

03.27 

34.63 

27.59 

00.250 

1467.4 

STO 

00300 

03.77 

34.76 

27^4 

00.275 

1470.5 

20.1 

OBS 

00307 

03.82 

34.769 

27.64 

1470.8 

STO 

00400 

03.99 

34.83 

27.67 

00.32  3 

1473.2 

20.1 

OBS 

100408 

04.00 

34.833 

27.67 

1473.4 

SID 

00500 

04,15 

34.87 

27.69 

00.370 

1475.5 

20.1 

OBS 

00509 

04.16 

34.872 

27.69 

1475.8 

STD 

00600 

04.27 

34.90 

27.70 

00.416 

1477.7 

20.1 

OBS 

100610 

04.27 

34.900 

27.70 

1477.9 

SID 

00700 

04.25 

34.90 

27.70 

00.464 

1479.3 

STD 

00800 

04.11 

34.89 

27.71 

00.511 

1480.4 

20.1 

OBS 

00815 

04.08 

34.890 

27.71 

1480.5 

• 

98 


Table  III. — Observed  and  Interpolated  OceanoRraphic  Data   from   Stations  Occupied  by  USCGC  GALLATIN,  18-19 
March  1971,  Prepared  from  NODC  Listing  No.  31-8263.— Continued 


REFIO      31      1687 

VEtR 

1971 

Bo  TOP    00*02 

AIR 

TEHP         08. 

,0 

OIR    HOT    PER 

HINO-OIR 

15 

INST    HANSEN    CAST 

TEN    SO    1306 

CONSEC             0011 

MQNTh 

1      07 

SHIP    CH 

NET 

BULB          07. 

.* 

13 

2         3 

mino-spo 

10 

TRACE    OIR 

5    SQUARE      * 

LItr            «7    00      N 

o«y 

15 

OATA    USE 

1 

BAROMETR    1025. 

.1 

SEA 

IIIND-F3R 

DURATION 

2    SQUARE    66 

LONG      047    1«      a 

HOun 

22.7 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          6/3 

Cl/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG       A2    0*9 

I    SQUARE    77 

OSTNUH/TINE 

IVLITP 

OEPTh 

lEHP 

SAt 

SISHA-I 

OYNOPTM 

SNO    VEL 

OXYG 

P3* 

TOT    P          Na2          N03 

SI03         PH 

STO 

00000 

08.06 

31.87 

2*. 83 

00.000 

1*79.1 

22.7 

oes 

00000 

08.06 

31.870 

2*. 83 

1*79.1 

STO 

00010 

07.87 

31.91 

2*.  89 

00.031 

1*78.6 

sio 

00020 

06.6* 

32.05 

25.17 

00.060 

1*7*. I 

22.7 

DBS 

0002  3 

06.06 

32.111 

25.29 

1*71.9 

STO 

00030 

02.92 

32.  *0 

23.85 

00.085 

1*59.2 

22.7 

oes 

000*6 

-    l.*8 

32.900 

26. *9 

1**0.2 

STO 

000  50 

-    l.*3 

32.9* 

26.51 

00.122 

1**0.6 

22.7 

OBS 

00069 

-    1.06 

33.192 

26.71 

1**3.0 

STO 

000  75 

-   0.88 

33.32 

26.81 

00.156 

l***.l 

22.7 

oes 

00083 

-    0.66 

33.*76 

26.93 

1**5.5 

STO 

00100 

-    0.31 

33.58 

26.99 

00.185 

1**7.5 

STO 

00125 

00.19 

33.72 

27.09 

00.211 

1*50.5 

22.7 

OBS 

00139 

00.*7 

33.802 

27.1* 

1*52.1 

STO 

00150 

00.69 

33.86 

27.17 

00.23* 

1*53.3 

STO 

00200 

01.66 

3*.l* 

27.33 

00.276 

1*58.9 

STO 

002  50 

02.61 

3*.*0 

27. *7 

00.311 

1*M.2 

STO 

00300 

03.52 

3*. 65 

27.58 

00.3*1 

1*69.3 

22.7 

OBS 

00330 

0*.06 

3*. 799 

27.6* 
•  ••« 

»•! 

«•••••••• 

1*72.3 

• 

REfID      31  1887 

CONSEC  0012 

LAT            *7  00      N 

LONG      0*7  20       k 


vEar 

1971 

BOTOP    00216 

AIR 

TEHP         09.1 

OIR  mgt  per 

KINO-OIR 

1* 

INST  na«sen  Cast 

TEN   SO    1306 

MONTH 

1       07 

SHIP   CH 

NET 

BUL8         08.5 

1* 

2         3 

MIND-SPD 

1* 

TRACE    OIR 

5    SQUARE      * 

OAT 

15 

OATA    USE 

1 

BAROMETR    102*. 2 

SEA 

UINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    66 

HOUR 

00.9 

AREA 

05 

CLOUD    T/A         8/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG       A2    0*9 

1    SQUARE    77 

.wlTyp 

OEPTH 

TEHP 

SAL 

sigha-t 

OTNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PO* 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

STO 

00000 

07.66 

32.20 

25.15 

00.000 

1*78.0 

DBS 

00000 

07.66 

32.198 

25.15 

1*78.0 

STO 

00010 

03.73 

32. *2 

25.78 

00.025 

1*62.* 

STO 

00020 

00.81 

32.60 

26.15 

00.0*5 

1*50.0 

OBS 

00023 

00.13 

32.6*0 

26.22 

1**7.0 

SID 

00030 

-    0.90 

32.70 

26.31 

00.063 

1**2.* 

oes 

000*6 

-    2.09 

32.8*3 

26. *5 

1*37.3 

STO 

00050 

-    1.87 

32.89 

26. *9 

00.096 

1*38.* 

OBS 

00068 

-    1.07 

33.067 

26.61 

1**2.8 

STO 

000  75 

-    0.89 

33.12 

26.65 

00.153 

1**3.8 

OBS 

00091 

-    0.53 

33.236 

26.73 

1**5.9 

STO 

00100 

-    0.37 

33.29 

26.77 

00.166 

1**6.9 

STO 

00125 

-    0.05 

33. *e 

26.91 

00.197 

1**9.0 

OBS 

00136 

00.03 

33.56* 

26.98 

1**9.7 

STO 

00150 

33.73 

OBS 

00171 

33.987 

*•••«• 

• 

REFIO      31      1887 

YEAR 

I97l 

BOTOP    00178 

AIR 

TEMP          10. 

.3 

0|R    HGT    PER 

HiND-DiR 

15 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1306 

CONSEC             0013 

MONTH       07 

SHIP    CM 

HET 

BULB          08.8 

15 

2         2 

HIND-SPD 

20 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       * 

LAT           *7    00      N 

DAY 

16 

OATA    USE 

1 

BAROMETR    1022.6 

SEA 

UIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    66 

LONG      0*7    ♦♦      H 

HOUR 

02.5 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          6/8 

CL/IR 

HEATHER 

X2 

ORIG       A2    0*9 

1     SQUARE    7  7 

CASTNUH/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO* 

lOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

STO 

00000 

08.05 

32.26 

25.1* 

00.000 

1*79.5 

02.5 

oes 

00000 

08.05 

32.257 

25.1* 

1*79.5 

STO 

00010 

05.65 

32.19 

25.60 

00.027 

1*70.1 

STO 

00020 

03.  *8 

32.12 

25.57 

00.052 

1*61.1 

02.5 

OBS 

00022 

03.07 

32.102 

25.59 

1*59.3 

STO 

00030 

01.2* 

32. *0 

25.91 

00.07* 

1*51.8 

02.5 

OBS 

000*5 

-    1.00 

32.776 

26.37 

1**2.3 

STO 

00050 

-    1.17 

32.79 

26.39 

00.111 

1**1.6 

02.5 

OBS 

00067 

-    l.*5 

32.863 

26. *6 

1**0.7 

STD 

00075 

-    1.32 

32.92 

26.50 

00.151 

1**1.5 

02.5 

OBS 

00009 

-    1.10 

33.023 

26.58 

1**2.9 

STD 

00100 

-    0.93 

33.11 

26.6* 

00.188 

1***.0 

STO 

00125 

-    0.57 

33.30 

26.78 

00.221 

1**6.* 

02.5 

oes 

T0013* 

-    0.*5 

33.377 

26.8* 
•  ••1 

»•< 

1**7.2 

• 
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Tabi.k  III. — Observed  and   Interpolated  Oeeanojirapliic  Data   from   Stations  Occupied  !)>•  USCGC  OALLATIX    IS-in 
March  1971,  Prepared  from  XODC  Listing  Xo.  31-8263. — Continued 


REFiO   31   1687 

CONSEC  0014 
L«I  «7  00  N 
IONS   048  00   M 


ttnn    l97l 

BOlDP    001*6 

AIR    TEHP          10.3 

01 B    HGI    PER 

HlNO-D'R    15 

INSI    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1306 

NONTM       07 

Ship  ch 

■ET    BIAS          08.8 

*9      2         i 

■  INO-SPO   20 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 

OAV             16 

OAIA    USt        1 

8AR0HETR     1021.2 

SEA 

UlNO-FQR 

DURATION 

2    SQUARE    68 

HOUR    0*.2 

AREA              05 

CLOUD    I/A         8/8 

CL/TR 

mEATHER       X2 

ORIC       A2    0«9 

1    SQUARE    79 

CASTNUH/TIME   LVLTtP 


0*.i 


04.2 


SIGMA-T  DynDPTH       SND    VEL       dXlTC 


PlJ4       TOT     P 


SIJ3 


STD 

00000 

08.38 

32.23 

25.07 

00.000 

1480.8 

08S 

00000 

08.38 

32.228 

25.07 

1480.8 

SID 

00010 

08.15 

32.26 

25.13 

00.028 

L480.1 

STD 

00020 

07.91 

32.29 

25.19 

00.057 

1479.4 

STD 

00030 

07.68 

32.33 

25.25 

00.084 

1478.7 

08S 

00048 

07.26 

32.387 

25.35 

1477.4 

SID 

00050 

06.26 

32.43 

25.52 

00.136 

1473.5 

oes 

00071 

-    0.81 

32.772 

26.36 

1443.6 

STD 

000  75 

-    0.97 

32.78 

26.3  8 

00.188 

1443.0 

DBS 

00094 

-    1.37 

32.872 

26.46 

1441.5 

STD 

00100 

-    1.30 

32.91 

26.49 

00.228 

1442.0 

DBS 

00117 

-    1.09 

33.047 

26.60 

1443.4 

• 
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Table  V. — Observed  and  Interpolated   Oceano<rrapliic    Data    from    Stations   Occupied    by    USCGC 
CHASE,  26-28  Au<riist  1971.  Prepared  from  XODC  Listinjr  No.  31-1889. 


AEFIO       31  1989  YEAR    1471  BOrOP    00137 

CONSEC  0001  MONIH       08  SHIP    El 

L*T             *1  00       N  Otr             26  DAT!    USE       1 

LONG       048  00       U  HOUR     19.3  AREA               OS 


AIR    iEhP  16-3 

MET    6Ui.e  15.0 

BAAONEIR     1019.9 
ClOUO    I/A         8/5 


DIR    HGI    PER 

25       1         2 
SEA 
CL/IR 


UINO-QIR  25 

UIMO-SPO  !♦ 
MINO-FOR 

UEAIHER  XI 


INST     NANSeN    CASI 
TRACE    OIR 
OURATION 
ORIG       A2    050 


TEN  SO  1306 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  68 
1    SQUARE    78 


CASINUM/TINE       IVLTTP 


19.3 


SIGMA-I         OVNOPTH       SND    VEL      OXYC 


PO*       TOI    P 


N03         SI03 


19.3 


STO 

00000 

1«.26 

31.70 

23.61 

00.000 

1501.0 

OBS 

00000 

14.26 

31.703 

23.61 

1501.0 

STO 

00010 

14.12 

31.64 

23.59 

00.043 

1500.6 

OBS 

00012 

13.7* 

31.624 

23.66 

1499.3 

STO 

00020 

07.63 

32.06 

25.04 

00.079 

1478.0 

STO 

00030 

01.97 

32.48 

25.98 

00.104 

1455.2 

OBS 

00037 

-    0.68 

32.683 

26.29 

1443.5 

STO 

000  50 

-     1.09 

32.7* 

26.36 

00.141 

1441.9 

OBS 

00062 

-     1.31 

32.833 

26.43 

1441.2 

STD 

00075 

-     1.12 

32.90 

26.48 

00.181 

1442.4 

OBS 

00087 

32.993 

STO 

00100 

-    1.00 

33.14 

26.67 

00.218 

1443.7 

OBS 

00112 

-    0.59 

33.310 

26.79 

1446.1 

• 

REFID      31       1889 

YEAR 

1971 

BoTDp    00137 

AIR 

TEMP          14. 

.9 

DIR    HOT    PER 

WIIO-OIR 

24 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1306 

CONSEC             0002 

HONTH 

1       08 

SHIP    El 

WEI 

BULB          14.2 

24 

2         2 

uino-spd 

09 

TRACE    OIR 

5     SQUARE       4 

LAT            46    59      N 

OAY 

26 

DATA    USE 

1 

SAROMEIR    1019, 

.5 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    66 

LONG      0*7    53      H 

HOUR 

20.9 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          6/6 

CL/IR 

WEATHER 

XI 

ORIG       A2    050 

1     SQUARE    67 

CASINUM/TINE 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

oynOpth 

SNO     VEL 

OXYG 

P34 

lOT    P         N02         N03 

SI03          PH 

STO 

OOOOO 

14.03 

31.61 

23.59 

00.000 

1500.1 

20.9 

OBS 

00000 

14.03 

31.614 

23.59 

1500.1 

STO 

00010 

13.25 

32.07 

24.10 

00.040 

149S.2 

STD 

00020 

12.47 

32.41 

24.52 

00.07.7 

1496.2 

20.9 

OBS 

00025 

12.08 

32.543 

24.69 

1495.1 

STO 

00030 

08.19 

32-60 

25.39 

00.107 

1481.0 

20.9 

OBS 

00049 

-    1.36 

32.774 

26.3  8 

1440.7 

SIO 

00050 

-    1.36 

32.78 

26.39 

00.149 

1440.7 

20.9 

OBS 

00074 

-    1.25 

32.904 

26.48 

1441.8 

STO 

00075 

-    1.23 

32.91 

26.49 

00.189 

1441.9 

20.9 

OBS 

00098 

-    0.84 

33.119 

26.65 

1444.4 

STO 

00100 

-    0.80 

33.14 

20.66 

00.226 

1444.7 

20.9 

OBS 

00110 

-    0.60 

33.287 

26.77 

•  •• 

••1 

1446.0 

• 

REFID      31       1889 

YEAR 

1971 

60T0P    00201 

AIR 

TEMP          15.1 

OIR    HGI    PER 

WIND-DIR 

2J 

INST     NANSEN    CASI 

TEN    SO    1306 

CONSEC              0003 

MONIH 

08 

SHIP   El 

MET 

BULB          13.9 

25 

1         2 

■(INt>-SPD 

05 

TRACE    OIR 

5    SQUARE      4 

LAI            47    00      N 

DAY 

26 

DATA   USE 

1 

BAROHETR    1020.0 

SEA 

KINO-FDR 

DURATION 

2     SQUARE    66 

LONG      047    30      H 

HOUR 

22.8 

AREA 

05 

CLOUD    I/A          7/5 

CL/IR 

MEAIilER 

XI 

ORIG       A2    050 

1     SQUARE     77 

CASTNUH/TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

SIO 

OOOOO 

13.55 

31.61 

23.68 

00.000 

1498.5 

22.8 

OBS 

OOOOO 

13.55 

31.606 

23.68 

1498.5 

SIO 

00010 

05.66 

32.09 

25.32 

00.034 

1470.0 

SIO 

00020 

00.28 

32.45 

26.06 

00.057 

1447.4 

22.8 

OBS 

00024 

-    1.16 

32.560 

26.20 

1440.9 

STD 

00030 

-    1.34 

32.63 

26.26 

00.076 

1440.3 

22.8 

OSS 

00047 

-    1.63 

32.774 

26.39 

1439.4 

STO 

00050 

-    1.62 

32.78 

26.40 

00.110 

1439.5 

22. e 

OBS 

00071 

-     1.51 

32.858 

26.45 

1440.4 

SIO 

000  75 

-    1.47 

32.87 

26.47 

00.150 

1440.7 

22.8 

OBS 

00095 

-    1.27 

32.972 

26.54 

1442.1 

SIO 

00100 

-    1.22 

32.99 

26.56 

00.188 

1442.5 

SIO 

00125 

-    0.95 

33.14 

26.66 

00.224 

1444.4 

22.8 

OBS 

00142 

-    0.77 

33.279 

26.77 

1445.7 

SID 

00150 

-    0.54 

33.36 

26.83 

00.256 

1447.0 

22.8 

OBS 

00189 

01.23 

33.846 

27.13 

•  ••••1 

1456.4 

• 

101 


Table  V. — Observed   and   Interpolated   Oceanographic   Data    from     Stations    Occupied    by    USCGC    CHASE,    26-28 
August  1971,  I'repared  from  XODO  Listing  No.  31-188!t. — Continued 


REFID       31       1889 

YEJR 

1971 

BOTOP    00329 

AIR 

TEMP          15.1 

DIR    HGI    PER 

KIND-OIR 

29 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1306 

coNSEc          oao« 

MONTH       08 

SHIP    El 

HET 

Bulb       13. 

.9 

21 

1         3 

NINO-SPD 

05 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 

L»T            «>    59      N 

OAV 

27 

DAI4    USE 

1 

BAROHETR    1020. 

.0 

SEA 

WINO-fOR 

DURATION 

2    SQUARE     66 

LONG      047    li      a 

HOUR 

00.7 

AREA 

05 

CLOUD    I/A         6/5 

CL/TR 

MEAIHER 

XI 

OftIG      A2    050 

1     SQUARE    67 

C»SInUM/IIHE 

LVtTVP 

DEPTH 

lEHP 

SAL 

SIGHA-I 

OVNDPIH 

SND    VEL 

OXYC 

PQ4 

lot     P          N02          N03 

5103          PM 

SIO 

00000 

13.68 

31.03 

23.21 

00.000 

1498.2 

00.7 

OSS 

00000 

13.68 

31.029 

23.21 

1498.2 

SIO 

00010 

07.78 

31.69 

24.74 

00.039 

1477.9 

STD 

00020 

03.29 

32.23 

25.68 

00.067 

1460.4 

STD 

00030 

00.21 

32.6* 

26.22 

00.087 

1447.5 

00.  7 

OBS 

00030 

00.21 

32.640 

26.22 

1447.5 

STO 

00050 

-    1.10 

33.03 

26.58 

00.120 

1442.3 

00.7 

OBS 

000  55 

-    1.29 

33.107 

26.65 

1441.6 

sro 

00075 

-    1.26 

33.33 

26.8  3 

00.154 

1442 .3 

00.7 

OBS 

00086 

-    1.25 

33.443 

26.92 

1442.7 

SIO 

00100 

-    0.51 

33.57 

27.00 

00.182 

1446.6 

00.7 

08S 

00111 

-    0.01 

33.670 

27.06 

1449.2 

STO 

00125 

00.38 

33.78 

27.13 

00.207 

1451.4 

STO 

00150 

01.02 

33.97 

27.24 

00.230 

1455.0 

00.7 

OBS 

00166 

01.36 

34.082 

27.30 

1457.0 

STD 

00200 

02.00 

34.30 

27.44 

00.268 

1460.6 

00.7 

OBS 

T0022i 

02.36 

34.423 

27.50 

1462.7 

STO 

002  50 

02.78 

34.55 

27.57 

00.296 

1465.2 

SID 

00300 

03.43 

34.71 

27.63 

00.324 

1469.0 

00.7 

OBS 

00333 

03.78 

34.765 

27.64 

1471.1 

•  .*••••••**•••*• 


REflO       31       1889 

TEAR 

1971 

SOIDP    01097 

AIR 

TEMP          H.4 

DIR    HGI    PER 

ylND-DlR 

28 

iNST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1306 

CONSEC              0005 

MONTH       06 

SHIP    El 

HET 

Bulb       13.1 

28 

3         3 

MINO-SPO 

16 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 

LAI           47    00. ON 

OAr 

27 

DATA    USE       1 

BAROHEIR    1020.0 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    66 

LONG      04«    58.  OM 

HOUR 

03.3 

AREA              05 

CLOUD    I/A          6/7 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG       A2    050 

1    SQUARE     76 

CASTNUM/II)(E 

LVLTYP 

DEPTH 

lEHP 

Sal 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

QXYG 

PJ4 

TOT     P          N02          N03 

S103         PH 

STD 

00000 

12.60 

31.78 

24.00 

00.000 

1495.5 

03.3 

OBS 

00000 

12.60 

31.784 

24.00 

1495.5 

SID 

00010 

11.68 

31.78 

24.18 

00.038 

1492.5 

STD 

00020 

10.75 

31.97 

24.48 

00.074 

1469.6 

03.3 

OBS 

00025 

10.29 

32.133 

24.69 

1466.2 

STO 

00030 

07.25 

32.53 

25.46 

00.104 

1477.3 

03.3 

OBS 

00049 

-    0.28 

33.562 

26.96 

1446.8 

SID 

00050 

-   0.32 

33.57 

26.99 

00.140 

1446.7 

03.3 

08  S 

000  74 

-    0.46 

33.759 

27.19 

1446.7 

SID 

000  75 

-    0.40 

33.77 

27.15 

00.165 

1447.0 

03.3 

OBS 

00098 

00.75 

34.016 

27.29 

1453.0 

STD 

00100 

00.83 

34.04 

27.30 

00.186 

1453.4 

SIO 

00125 

01.72 

34.25 

27.41 

00.204 

1458.0 

03.3 

OBS 

00148 

02.32 

34.403 

27.49 

1461.3 

SIO 

00150 

02.34 

34.41 

27.49 

00.22  1 

1461.4 

STD 

00200 

02.91 

34.59 

27.59 

00.249 

1464.9 

03.3 

OBS 

100202 

02.93 

34.595 

27.59 

1465.1 

SID 

00250 

03.49 

34.71 

27.63 

00.274 

1468.4 

SID 

00300 

03.67 

34.80 

27.66 

00.298 

1471.0 

03.3 

OBS 

00301 

03.88 

34.801 

27.66 

14  71.0 

STD 

00400 

04.03 

34.86 

27.69 

00.344 

1473.4 

03.3 

OBS 

100400 

04.03 

34.859 

27.69 

1473.4 

STO 

00500 

04.00 

34.88 

27.71 

00.389 

1474.9 

03.3 

OBS 
STD 

00503 
00600 

04.00 
04.08 

34.880 

27.71 

1475.0 

03.3 

OBS 

00600 

04.06 

03.3 

OBS 

101037 

03.86 

*••••••••••••*• 
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Tahi.k  v.— Observt'fl   and    Intorpolated   OcpanoKraphic    Data     from     Stations    CKiupicd     li.v     USCGC    CHASE,    26-2S 
Auj;ust  1!)71,  l'ivi)aivd  fnmi  NODC  l.istins  Nti.  31-1889. — Cuntiniicd 


>1R    ItMP          12.2             OIR    HGt    PER  KINO-DIR  32  |NSl     NANSeN    C«ST  I£n    SO     1306 

MtT    BUie          11.6               32       2         2  KlNO-SPD  15  TRACE    OIR  5    SQUARE       ♦ 

8AR0MEIR    1020.*            StA  .<INO-FOR  OURAIION  2    SOUARE    66 

CtOUO    I/A         O/l            CL/IR  KtATMER  XI  ORIC      A2    050  I    SOJARE    76 

AL              SIOMA-I  DvnDPIM      SNO   VEL  aX»G  Pa*  lOI    P         N02         N03  SI03         PH 


RtFIO       31        1809 

YEAR 

1471 

BolOp    00905 

CONSEC               0006 

NONIH      08 

SHIP    El 

lAl            «7    01      fl 

DAY 

27 

DATA    USE       1 

LONG       OM    **       U 

MOuR 

05.7 

AREA              05 

CASINUN/TIHE 

L»IIYP 

DEPlH 

TENP 

SIO 

00000 

13.1* 

05.7 

OBS 

00000 

13.1* 

STD 

00010 

09.7* 

SIO 

00020 

06.62 

05.7 

OBS 

00024 

05.78 

SIO 

00030 

0*.  18 

05.7 

OBS 

000*6 

01.16 

SIO 

00050 

01.17 

05.7 

OBS 

00073 

01. *1 

SID 

00075 

01. *6 

05.7 

OBS 

00097 

02.01 

SID 

00100 

02.09 

SIO 

00125 

02.71 

05.7 

OBS 

001*6 

03.20 

SIO 

00150 

03.31 

05.7 

OBS 

00199 

0*.27 

SID 

OQ200 

0*.27 

SID 

00250 

0*.3t 

05.7 

OBS 

00296 

0*.*0 

SIO 

00300 

0*.37 

05.7 

OBS 

00393 

03.9* 

SID 

00*00 

03.98 

05.7 

OBS 

00*95 

0*.31 

SIO 

00500 

0*.31 

05.7 

OBS 

00592 

0*.27 

SIO 

006  00 

0*.26 

SIO 

00700 

0*.1B 

05.7 

OBS 

100787 

0*.ll 

SIO 

00800 

0*.06 

05.7 

OBS 

00631 

03.9* 

REFIO       3l       1889 

YEAR 

1971 

BOIOP    00393 

CONSEC              0007 

MONIH 

1       08 

SHIP    El 

LAT             *6    59       N 

DAY 

27 

OAIA    USE       1 

LONG       0*6    3*       M 

MOUR 

07.7 

AREA              05 

CASINUH/IIME 

LVLIYP 

OEPIH 

TEMP 

SID 

00000 

13.06 

07.7 

OBS 

00000 

13.06 

SIO 

00010 

12.33 

STO 

00020 

11.61 

07.7 

OBS 

0002* 

11.32 

SIO 

00030 

07.27 

07.7 

OBS 

000*8 

00.07 

SIO 

00050 

00.36 

07.7 

OBS 

00073 

02.35 

SIO 

00075 

02.20 

07.7 

OBS 

00097 

01.2* 

SIO 

00 100 

01. *7 

SID 

00125 

03.00 

07.7 

OBS 

001*6 

03.79 

SID 

00150 

03.79 

07.7 

OBS 

00199 

03.76 

SIO 

002  00 

03.76 

SIO 

00250 

03.82 

07.7 

OBS 

00295 

03.69 

•»•*•*••«•••«•• 


AIR    lEHP          12.2            OIR    HGI    PER  KIND-OIR    32  INSI    NANSEN    CAST  lEN    SO    1306 

KEI     BULB           11.6                32       1          2  HINO-SPO     15  TRACE    OIR  5    SQUARE       * 

BAROHETR    1020.*             SEA  MINO-FOR  OURAIION  2     SQUARE    66 

CLOUD    I/A          6/5             CL/IR  HEATHER       XI  OR  I G       A2    050  1     SQUARE     66 

AL                5IGMA-I          DYNOPTH       SNO    VEL  OlYG                P34  1 01    P          N02          N03  SI33          PH 


••••••*•*•••*•• 
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'r.Mti.K   \". — Ohscrvcil    :iii(l    liilcrpcilnli'd    ( )ic;niii-r;ipliic    l»;it;i      froMi 
An.^'iisl    IH71.  I'l-cpMi-i'd  liniii  NOIK'   l.isiirii; 


Sr.Ltiiuis     (»<-rlii(ic(l     by      t'SCCC     (MIASK.     ■2(\-'2S 
So.  31-1S.S!).-    CiiiililUHMl 


RiFlO   31   188« 

*£»» 

1971 

BOIOP  00292 

CONSEC     0008 

MONTH 

1   08 

Ship  El 

(.AT     «7  00   M 

DAY 

27 

DAI>  USE   1 

LONG   0«6  10   H 

HOUR 

09.5 

AREA      05 

CASINUN/TIME 

LVLIVP 

DEPTH 

TEMP 

SID 

00000 

13.70 

09.5 

oes 

OOOOO 

13.70 

SID 

00010 

13.72 

STD 

00020 

13.73 

09.5 

OBS 

00024 

13.7* 

sto 

00030 

10.42 

09.5 

08S 

000«9 

03.42 

SID 

00050 

03.35 

09.5 

OBS 

00073 

02.22 

SIO 

00075 

02.16 

09.5 

OBS 

00097 

01.85 

SIO 

00 100 

01.96 

SID 

0012  5 

02.78 

09.5 

OBS 

00146 

03.31 

SID 

00150 

03.39 

09.5 

DBS 

00199 

04.00 

AIR    TEMP  11.3 

HET  SULB  09.8 
eARONETR  1021.7 
CICUO    I/A  6/6 


OIR    HGI    PER 

32       2         2 
SEA 
CL/IR 


KltO-DIR  32 

UIND-SPO  15 
WINO-FOR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG      A2    050 


TEN  SO  1306 
5  SUUARE  4 
2  SdUARE  66 
1  SQUARE  76 


SIGMA-T    OVNOPIH   SNO  VEL   OXYG 


REFIO  31  1889 
CONSEC  0009 
LAI  47  00  N 
LONG   045  49   U 


YEAR  1971 
MONTH  08 
DAY  27 
HOUR  12.1 


BOIOP  00283 
SHIP  El 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR  Temp       ii.o 

NET    BULB  09.1 

BAROMETR     1023.4 
CLOUD     I/>  6/6 


OIR    HGT    PER 

32       1         2 
SEA 
CL/lR 


HINO-OIR  32 

MIND-SPD  20 
HIND-fOR 

HEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG      A2    050 


TEN  SO  1306 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  64 
1    SQUARE    75 


CaSInUM/IIME       LVLIyP  DEPTH 


12.1 


STD 

OOOOO 

13.56 

08S 

OOOOO 

13.56 

STO 

00010 

13.31 

SIO 

000  20 

13.06 

OBS 

00023 

12.99 

STD 

00030 

08.93 

OBS 

00045 

03.22 

SID 

OOO50 

02.95 

OBS 

00068 

02.35 

SIO 

000  75 

02.3  7 

OBS 

00091 

02.41 

SID 

00100 

02.82 

SID 

00125 

03.74 

OBS 

00136 

04.04 

STD 

00150 

04.33 

OBS 

00186 

04.56 

DYNDPTM      SND    VEL       QXYG 


PU4       TOI    P 


SI03 


REfID   31   1889 

YEAR 

1971 

BOIOP  00284 

CONSEC      0010 

MONTH 

06 

SHIP  El 

LAT     47  20   N 

DAY 

27 

DATA  USE   1 

LONG   045  49   M 

HOUR 

14.5 

AREA      05 

CASlNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SIO 

OOOOO 

13.14 

14.5 

OBS 

OOOOO 

13.14 

STD 

00010 

12.89 

STD 

00020 

11.79 

1«.5 

OBS 

000  28 

10.29 

STD 

00030 

09.41 

STD 

000  50 

03.13 

14.5 

OBS 

00051 

02.94 

SIO 

00075 

02.34 

14.5 

OBS 

00079 

02.32 

SID 

00100 

02-62 

14.5 

OBS 

00103 

02.67 

SID 

00125 

03.33 

STO 

00150 

03.91 

14.5 

OBS 

00154 

03.99 

SID 

00200 

04.53 

14.5 

OBS 

00206 

04.56 

AIR     TEMP  11.4 

MET    BULB  09.0 

BAROMETR    1024.5 
CLOUO    I/A  2/6 


OIR    HGT    PER 

32       2         2 
SEA 
CL/IR 


WlND-DIR  32 

UINO-SPO  18 
HIND-FOR 

HEATHER  XI 


OYNOPIH       SND    VEL       OXYG 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG      A2    050 


TOT     P  N02  N03 


TEN  SO  1306 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  64 
1    SQUARE    75 


S|03 
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Tahiis   \'.     OlisiTvcd    ;iii(l    Iii(i'ip(il;ilc<l    ( lcc:iii(i^'r;i|iliic    HiilM      fyn\\\      Sl.-iliniis     <  ><  riipii'il     li.v     I'SCliC     CIIASIO,     2C>-2,S 
Au::ms|   11I71.  I'rc'i);in'il  fi-niii  NODC   l.islhi-  NH,  :{1    ISS'.I.      ( 'mil  iiiiii'd 


tiR     rEHP           11. «             OlR    >*<^r    PER  MINO-OIR  i!  INSI     HANSEN    CAST  lEN    SO     1306 

HET     aUie          04.0                32       <•          ;  alNO-SPD  18  TRACE     OlR  5     SQUARE       >t 

aARONETR    ia2«.5             SEA  MlNO-FOR  DURATION  2    SQUARE    6« 

CLOUO    I/A         U/i            CL/TR  HEATHER  XI  ORIO       A2    OiO  I    SQUARE    75 

AL                SIOMA-I  OYNOPIM       SNO     VEL  OXrG  PJ*  T 01     P          N02          NOJ  S103          PH 


REflO       31       1889 

YEAR 

1971 

80T0P    00393 

CONSEC              OOU 

HONTM       08 

SHIP    El 

LAT            *1    39      N 

OAV 

27 

DATA    USE       1 

LONG      0*5    55      M 

HOUR 

17.6 

AREA'             05 

CASTNUH/IINE 

IVLTrp 

DEPTH 

lEHP 

STD 

00000 

12.31 

lJ.6 

06  S 

00000 

12.31 

STO 

00010 

10.60 

STO 

00020 

08.29 

17. t 

OBS 

00022 

07,76 

STO 

000  30 

04.03 

17.6 

OBS 

00064 

00.32 

SID 

00050 

00.89 

17.6 

OBS 

00067 

01.97 

STD 

00075 

02.03 

17.6 

OBS 

00089 

02.23 

SIO 

00100 

02.61 

STO 

00125 

03.37 

17.6 

OBS 

00133 

03.58 

STD 

00150 

03.80 

STO 

002  00 

04.28 

STO 

002  50 

04.52 

17.6 

OBS 

00271 

04.55 

STO 

00300 

04.52 

17.6 

OBS 

100309 

04.49 

REFID      31       1889 

yEar 

1971 

BOIDP    O075O 

tUNSEC               0012 

NUNlH       08 

SHIP    El 

LAI             48    00       N 

DAY 

27 

DATA    USE        1 

LONG       045    50       H 

HOUR 

20.6 

AREA               U5 

CASINUH/IIHi: 

lvlIyp 

OtPIM 

TEMP 

SID 

00000 

11.67 

20.6 

OBS 

00000 

11.67 

SID 

00010 

10.35 

SIO 

00020 

08.37 

20.6 

08S 

000  24 

07.39 

STD 

O00  3O 

04.88 

20.6 

aes 

00043 

01.28 

SID 

00050 

01.22 

20.6 

OBS 

00066 

01.07 

SID 

00075 

01.58 

20.6 

06  S 

00085 

02.02 

SIO 

OOlOO 

02.13 

STO 

00125 

02.32 

20.6 

OBS 

00127 

02.34 

STO 

00150 

03.59 

20.6 

OBS 

100170 

04.38 

SIO 

00200 

04.46 

SID 

002  50 

04.56 

20.6 

OBS 

00255 

04.56 

STD 

003  00 

04.50 

20.6 

OBS 

100342 

04.45 

SIO 

00400 

04.37 

20.6 

OBS 

00431 

04.34 

SIO 

00500 

04.31 

20.6 

OBS 

00521 

04.30 

20.6 

OBS 

100554 

04.40 

AIR    lEHP          11.4             DIR    HGI     PER  MINU-OIR    33  INSI     NAnSEN    CaSI  TEN    SO     1306 

HEI     BULB          09.1                 33       4          2  HINO-SPO    2b  TRACE    OlR  5    SQUARE       4 

BAROHEIR    1025.1              SEA  MINO-FOR  DURATION  2    SQUARE     84 

CLOUO    I/A          8/2            CL/TR  HEATHER       XI  ORIG       A2    050  1    SQUARE    85 

AL                SIGNA-I          OYNOPIH       SNO     VtL  OXYG               P34  701     P          NG2          N03  SI03          PH 
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Tabi.k  V. — Olisei-ved    iiiid    Intoiiiolntcd    (»c('aiu){i:rapliic   Data     fr Stations     OcrupitHl     ]>y     T'SCGC    CHASE,    120-28 

Auiiust  1!IT1.  I'rcpanMi  fi-diii  XdDC  l.istiii-  Nn.  31-l.SS!l.^('uiitimu'ti 


REFIO       31       1889 

Ye4R 

1971 

BOlOP    0113* 

C0NS6C              0013 

HON  II 

H       06 

SHIP    El 

(.iT           48   20      fi 

04Y 

27 

OAIA    USE       1 

LONC      045    50      H 

HOUR 

23.* 

AREA                05 

casiNu^/iiME 

IVIIYP 

OEpiH 

TEMP 

SID 

00000 

12.20 

23.* 

OBS 

00000 

12.20 

SIO 

00010 

0*.96 

STD 

00020 

00.28 

23.* 

OBS 

0002* 

-    0.87 

SIO 

00030 

-    0.70 

23.* 

OBS 

000*3 

-   0.20 

SIO 

00050 

00.01 

23.* 

06  S 

00071 

00.86 

SID 

00075 

01.03 

23.* 

OBS 

00091 

01.65 

SID 

00100 

01.9* 

SIO 

00125 

02.61 

23.* 

OBS 

00136 

02.8* 

SID 

00150 

03.01 

23.* 

OBS 

1 00 180 

03.3* 

SIO 

00200 

03.53 

SID 

002  50 

03.89 

23.* 

OBS 

00268 

03.98 

sto 

00300 

0*.03 

23.* 

OBS 

1003  5* 

0*.08 

SIO 

00*00 

0*.O8 

23.* 

OBS 

00*37 

0*.08 

SID 

00500 

0*.19 

23.* 

OBS 

00520 

0*.22 

SID 

00600 

0*.22 

23.* 

OBS 

00689 

0*.22 

SID 

00700 

0*.21 

SID 

00800 

0*.  12 

23.* 

OBS 

100655 

o*.o* 

AIR    lEHP  u.o 

WEI    BULB  10.0 

BAROHEIR    1026.1 
CLOUO     I/A  /O 


DIR    HGI    PER 

32       2         i 
SEA 
CL/IS 


hInO-dIR   3<: 
MIND-SPD    20 
■INO-FJR 
UEATHeil       XO 


INSI     NANSEN    CASI 
IRACE    OIR 
OURAtlON 
ORIG       A2    OSO 


lEN  SO  1306 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  8* 
1    SQUARE     85 


SIGMA-I  OYNDPIH       SnD    VEl       CIXVG 


PO*       tOl    P 


SI03 


REFIO      31       1889 

YEAR 

1971 

BoiOp    01150 

CONSEC              001* 

NONIh       08 

SHIP   El 

LAI            *8    35      N 

DAY 

28 

DAIA    USE       1 

LONG      0*5    51       H 

HOUR 

01.6 

AREA              05 

CASINUM/IIME 

LVLTYP 

OEPIH 

lEMP 

SIO 

00000 

11.06 

01.6 

OBs 

00000 

11.06 

sro 

00010 

08.6* 

SIO 

00020 

06. *1 

01.6 

oes 

0002  7 

0*.97 

SID 

00030 

0*.20 

01.6 

OBS 

000*9 

01.06 

SID 

00050 

01.09 

SID 

00075 

01.69 

01.6 

OBS 

00076 

01.71 

01.6 

OBS 

00099 

02.21 

SID 

00100 

02.23 

SID 

00125 

02.72 

01.6 

OBS 

001*9 

03.10 

SID 

00150 

03.11 

01.6 

OBS 

100199 

03.6* 

SID 

OOiOO 

03.6* 

SIO 

002  50 

03.81 

SID 

00300 

03.95 

01.6 

OBS 

00301 

03.95 

SID 

00*00 

0*.13 

01.6 

OBS 

100*03 

0*.13 

SID 

00500 

0*.18 

01.6 

oes 

00507 

o*.ie 

SIO 

006  00 

0*.20 

01.6 

oes 

006  12 

0*.20 

SID 

00700 

0*.ll 

SID 

00800 

0*.01 

01.6 

OBS 

100827 

03.98 

SID 

00900 

03.90 

SIO 

01000 

03.79 

01.6 

OBS 

T010*0 

03.73 

AIR    TEHP  11.6 

MEI    BULB  10.6 

eAROHEIR    1026.* 
CLOUD    I/A  /O 


OIR    HGT    PER 

30      2         2 
SEA 
CL/IB 


UINO-OIR  30 
UINO-SPO  16 
UINO-FOR 

WEATHER       XO 


INST     NANSEN    CAST 
IRACE    OIR 
DURATION 
ORIG       A2    050 


TEN  SQ  1306 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  8* 
1     SQUARE     65 


SIGMA-I  DYNOPTH       SNO    VEL       OXYC 


PO*      TOT    P         N02         N03 
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Tablk  VI. — Observed   iind   Interpolated  Oceanognipliic   Data    from    Stations  Occupied   l)v    USCGC 
DALLAS.  i)-l()  XovenilKT  1971,  Pivpaicd   fioiu  NOD('  Listin-;-  No.  31-8280. 


"tfio     >i     aao  iim    isri  bdiop  oju;  «ik   iemp 

CONSEC                0001  HOMH        It  SHIP    UC  bEI     jULB 

LAT             47    OU       N  OAt             09  DATA    USi        1  ttAkUMETR 

LONG       CAT    >A       a  HOUR    01. <■  AfllA                05  CI  CUJ     T'A 


UIK     Hbl     PtR 


StA 
Cl/tK 


«1M>-0I« 
*<IND->PO 
-l.'.U-f-Uli 
atAI.lcO 


INil     STU    ■<tCO«OcR 
IKACE     JIB  U 

OIJPAIIJh  OJ.i 

UK  lb      ^^   OS  1 


ICN    SJ    1 )0o 
5    SuUAWC        A 

,;  ijoAxe  66 

I    SOUAJE     H 


CASThUX/l INE       IVLIyP 


UYi^UPTri       SNO    V£L        JAYb 


PJA       fOT     p 


SIO 

00000 

OLija 

.11 

?6.Ae 

cc. 

,000 

IA44.6 

UBS 

00000 

01.«<l 

.11 

26. A8 

IA45.6 

Sto 

000  10 

02.  11 

.16 

26.51 

OU. 

.315 

1A56 .A 

ous 

000  10 

Oi.ll 

.16 

26.51 

1A56.A 

SIO 

UU020 

02.20 

.  19 

20.33 

00. 

.031 

1A47.0 

06  S 

000^0 

02.20 

.19 

26.43 

1A57.0 

STD 

00030 

02.22 

,2A 

20.57 

00. 

.  0A6 

lA5f.3 

J8S 

000  30 

02.22 

,2A 

26.57 

1A57.3 

OSS 

OOOAO 

Oi.2(> 

.26 

26.48 

1A57.7 

SIO 

00050 

02. Al 

,30 

26. oO 

00. 

,  J75 

lA5b.6 

USS 

00050 

02. Al 

.  30 

26.60 

1A58.6 

OBS 

000  70 

-     1.03 

.08 

26.62 

1AA3.0 

SIO 

000  75 

-     1.09 

.19 

24.72 

Ou. 

,11J 

1AA2.9 

OBS 

000  80 

-     1.12 

.28 

26.79 

lAA3.a 

oes 

J0090 

-     1.05 

.  36 

26.  85 

IAA3.6 

SIO 

00100 

-    0.98 

.AO 

2o.8e 

00. 

,  lAl 

1AAA.2 

DBS 

00100 

-    0.9a 

.AO 

26.3  8 

1AAA.2 

uas 

00114 

-    0.80 

.46 

2  7.0C 

>•*«• 

1AA5.5 

* 

KtFl.l       31  8280  rtAk     1971 

CliSSEC  0002  >iLI,.IH       11 

LAI             A7  00       N  OAT             09 

LJNl.       0A7  AA       M  t«1UK     OA.** 


bUIDP    00168  Alk    lEHP         03.1 
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1478.1 

.Ills 

00010 

C7.40 

12.71 

25.57 

1478.1 

SID 

00u2U 

07.46 

32.71 

24.56 

00.048 

1478.2 

IIDS 

00020 

C7.46 

32.71 

24. 5E 

1478.2 

SIU 

00030 

04.60 

31.21 

26.32 

00.069 

1467.5 

SID 

000  50 

01.67 

31.92 

27.15 

00.096 

1446.1 

UBS 

00040 

CI. 67 

33.92 

27.15 

1456.1 

SID 

00075 

03.22 

34.29 

27.12 

OU. 11 7 

1461.8 

OBS 

00075 

03.22 

34.29 

27.32 

1463.9 

OHS 

00065 

C3.68 

34.42 

27.  18 

1460.1 

JBS 

C0090 

03.  37 

34.16 

27.36 

1464.8 

SIU 

OOIOO 

03.92 

34.56 

27.47 

00.13'> 

1467.6 

OBS 

00100 

03.92 

34.56 

27.47 

1467  .6 

UdS 

00105 

04.  14 

34.64 

27.51 

1468.7 

JBS 

001  10 

04.04 

34.62 

27.50 

1468.3 

SID 

00125 

04.  2t 

34.69 

27.53 

00.149 

1469.6 

UBS 

00125 

04.26 

34.69 

27.53 

1469  .6 

nBS 

00140 

04.  14 

34.70 

27.55 

1469.1 

SIU 

00150 

04.12 

34.76 

27. eO 

00.16) 

1469.4 

nas 

00150 

04.12 

34.76 

27.60 

1469.4 

oas 

001  75 

04.  32 

34.80 

27.61 

1470.8 

SID 

00200 

04.29 

34.84 

27.65 

00.18  7 

1471 .2 

oas 

002  00 

04.29 

34.84 

27.65 

1471.2 

oas 

00245 

04.29 

34.85 

27.66 

1471  .9 

SIO 

0Uc50 

04.28 

34.85 

27. 6t 

00.211 

1472.0 

uas 

002  70 

04.23 

14.86 

27.67 

•  ••  1 

14  72.1 

*• 

P)4       ILI    P 


INSI    SIO    RECORDER 
TRACE    OIK  D 

DURATION  00.2 

ORIC       A2    051 


TEN  SO  1306 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  66 
1     SQUARE     76 


P04       TOT     P 
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CONSEl  0008 

LAT  hi    00       N 

LONb       O^t.     10       k> 


CaSTNuM/I I  Me        LVLTVP 


YEAR 

IS71 

aOTOP    0O329 

AIR 

lenp 

OIR    h. 

kI     PtR 

•UNO-OIR 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1306 

HUNIH 

II 

SHIP     DCj 

■  EI 

bUL8 

WIND-SPU 

TRACE     DIK                         0 

5    SgUARE       * 

OAY 

0'» 

OAIA    USt        1 

BAROMEIK 

StA 

rtlNO-FJK 

CURATIUN                   OO.l 

2    SQUARE    66 

MUUR 

Ib.l 

ABEA                 05 

CLGUL)     I/A 

CL/It. 

KbATMEK 

GRIG       A2    051 

1    SQUARE    76 

.VLTVP 

UEPIM 

TfHP 

SAL 

SIOMA-I 

OVi^OPTM 

SND     YCL 

OXYC                P34       lOI     P          N02          NG3 

SIU3         PM 

StD 

00000 

07.0'} 

32.74 

25.65 

00.000 

1476.4 

uas 

00000 

07.09 

32.74 

25.65 

1476.4 

SIO 

000  IJ 

07. C9 

32.74 

25.65 

OJ. 02 3 

1476.6 

ues 

000  10 

07. OJ 

32.74 

25.65 

1476.6 

STD 

coo  20 

06.54 

32. d9 

25.84 

00.046 

14  74. a 

UbS 

00020 

06.54 

32.99 

25.84 

1474.8 

SID 

U0J3J 

06. U 

33.24 

26.14 

00.066 

14  74.6 

DBS 

OOOJo 

06. 3j 

33.24 

24.14 

1474.6 

SIU 

000  :>  J 

O^.S? 

33.31 

26. 4C 

00.102 

1467.9 

OBS 

00O50 

C<..5'< 

33.31 

26.40 

1467.9 

SIO 

00075 

O-l.O/ 

33.00 

26.78 

00.138 

1469.3 

nBs 

000  7  a 

0'..67 

33. dO 

26.78 

1469.3 

SIO 

00 100 

05.47 

34.15 

20.97 

00.168 

1473.4 

UBS 

OOIOJ 

05.47 

34.15 

26.97 

1473.4 

SID 

0012S 

03. 0) 

34.44 

27.46 

00.190 

1464.0 

QBS 

ooi/a 

01. Oi 

34.44 

27.46 

1464.0 

STD 

00150 

03.89 

34.62 

27.52 

00.205 

1468.4 

OBS 

0015J 

03.69 

34.62 

27.52 

1466.4 

OBS 

001  lb 

04.25 

34.72 

27.56 

1470.4 

SIO 

OOiOO 

04.4tl 

34.78 

27.56 

00.233 

1471.9 

OBS 

002  00 

04.40 

34.78 

27.58 

1471.9 

STD 

002  50 

04.41 

34.86 

27.65 

00.259 

1472.5 

OBS 

00250 

04.41 

34.86 

27. o5 

1472.5 

OBS 

002  7  5 

04.31 

34.05 

27.66 

1 4  72  .  5 

REflO       31       8280 

TEAR 

1971 

BOTDP    00292 

AIR 

TEMP 

DIf     H. 

jT     PER 

■  INO-DIR 

CONSEC               0009 

MONTH 

11 

Ship  dg 

MET 

8U18 

HIND-SPD 

lAT             47    00       N 

DAY 

09 

DATA    USt       1 

4AKCMEIR 

SEA 

UIND-FJH 

13NC       045    50       M 

HOUR 

17.9 

AREA                05 

CLOUD    I/A 

CL/IR 

HEATHiK 

CASINUK/TIME 

LYIIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-I 

OYNOPIH 

SNU    VEL 

GXYG 

SID 

00000 

06.51 

32.89 

25.85 

00. 000 

14  74.3 

17.9 

OBS 

00000 

06.51 

32.09 

25.85 

1474.3 

STD 

000  10 

06.51 

32.90 

25.85 

00.022 

1474.5 

OBS 

00010 

06.51 

32.90 

25.05 

14  74.5 

STD 

00020 

06.33 

32.93 

25.90 

00.04  3 

1474.0 

OBS 

00020 

06.33 

32.93 

25.90 

14  74.0 

SIO 

000  30 

05.07 

33.10 

26.19 

00.06  3 

1469.3 

OBS 

000  30 

05.07 

33.  10 

26.19 

1469.3 

SID 

00050 

05.09 

33.66 

26.63 

00.095 

14  70.4 

OBS 

00050 

05.09 

33.66 

26.6  3 

1470.4 

SIO 

000  75 

05.8  7 

34.02 

26.82 

00. 124 

1 4  74  .  5 

OBS 

00075 

05.87 

34.02 

26.82 

1 4  74  .  5 

SID 

00100 

05.90 

34.33 

27.06 

00.157 

1475.4 

OBS 

00100 

05.90 

34.33 

2  7.06 

1475.4 

SID 

00125 

02.93 

34.46 

27.48 

00. 170 

1463.6 

OBS 

00125 

02.93 

34.46 

27.48 

1463.6 

STD 

00150 

03.61 

34.60 

27.53 

00.193 

1467.1 

OBS 

00150 

03.61 

34.60 

27.53 

1467.1 

OBS 

00175 

04.0  7 

34.71 

27.57 

1469.6 

STD 

00200 

04.51 

34.79 

27.59 

00.221 

1472.0 

OBS 

002  00 

04.51 

34.79 

27.59 

1472.0 

03S 

00245 

04.47 

34.83 

27.62 

•  •••■ 

»••»••*•••< 

1472.6 

INSI    SIO    RECOKOER 
TRACE    DIR  0 

UURATION  00.2 

ORIG       A2    051 


TEN  SO  1306 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  64 
1    S3UARE     75 
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kEFIJ       11       8260 

VEAR 

l")?! 

BlllOP    00102 

Aia 

lEHP           01.9 

Oik     Hul     PtK 

•4IN0-JIK     17 

COtitC              UUIO 

MO.NTM 

11 

SHIP    DO 

»EI 

bULb          Ca.7 

17       4          1 

-IMtf-SfD    2» 

LAI             «7    /U       S 

1/AV 

Ol 

DATA    use        1 

bAKQHEIK     1012.5 

SCA 

«l<D-FOR 

LONG       045    50       U 

HOUK 

^0.9 

ARlA                05 

CLOOO     I/A 

CL/IB 

wtAlM£«       Xi 

LASINUK/IMt 

LVlTYP 

DEt'IH 

It  MP 

SAL 

SIOMA-I 

UYNJPIH 

SNO    VEL 

OXYO                PJ 

STO 

00000 

Cb-sS 

12.95 

25.90 

OO.OQJ 

1 4  74  . 1 

20.6 

Ll6$ 

00000 

Ub.4  J 

12. -.5 

23.90 

14/4.1 

SIO 

00010 

06.41 

32.96 

2>.9l 

00.02  1 

1..7,.3 

119  S 

0001 J 

Cb.4J 

12.96 

25.91 

14  74.1 

sro 

OOOiO 

UC.43 

32.96 

25.91 

00.042 

1 4  74  .  4 

'Ids 

00020 

C6.41 

32.96 

25.91 

1474.4 

38  i 

00025 

06.34 

32.116 

25.92 

1474.2 

Stu 

OOJ  JO 

06.24 

33.03 

25.99 

00.061 

1471.9 

JOS 

000  30 

06.24 

33.03 

25.99 

1471.9 

SIU 

00050 

U0.9-J 

33.62 

26.96 

00.094 

1452.5 

UbS 

uOl/50 

00. V5 

31.62 

26.96 

1452.5 

SIO 

0OO75 

02.04 

34.12 

^l.^^ 

00. 113 

145d.5 

OBS 

00015 

02.04 

34.12 

ii.i') 

145(..5 

oes 

00090 

03.57 

34.34 

27.33 

1465. u 

SIO 

00100 

03.04 

34.28 

27.33 

Go. 137 

141.1.4 

oas 

OOIOO 

03.04 

34.28 

27.33 

1461.4 

OBS 

00110 

02.79 

14.24 

^7.32 

1462.5 

SID 

00125 

03. 4j 

14. 4t. 

27.45 

00.155 

1466.0 

U6S 

00125 

03.46 

34.4b 

27.45 

1466.0 

DBS 

001  J5 

04.00 

34.54 

27.44 

14C8.5 

OBS 

aoi<>o 

03.  72 

14.50 

27.44 

1467.3 

UBS 

00l<i5 

04.03 

34.56 

27.46 

1468.6 

SID 

001  50 

03. 8j 

1,.54 

27.46 

00.171 

146(J.O 

ObS 

00150 

03. U3 

34.54 

27.46 

146S.0 

oas 

00175 

t4.4d 

34.72 

27.53 

1471.4 

OBS 

OOIBS 

04.38 

34.69 

27.52 

1471 .1 

SID 

002  00 

04.  73 

34.79 

27.56 

00.201 

1472.9 

JDS 

00200 

04.  71 

34.  79 

27.56 

1472.9 

SIO 

002  50 

04.50 

34.81 

27.60 

00.228 

1472.8 

OBS 

0C2  50 

04.50 

34.61 

27. 6C 

14  72.8 

OBS 

002  75 

04.47 

34.84 

27.63 

1473.1 

• 

INSI    SID    HECOROER 
IKALE    DIR  D 

OURAIION  03.1 

URIG       A2    051 


TEN  So  1306 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  64 
1     SQUARE     75 


ilEFlU       31  8260 

CONSEC  0011 

(.AT             47  40       N 

L(  V,       045  50       K 


TEAR  1971 
'iUMH  11 
DAY  09 

HUOR     23.3 


bOTOP    00375 
SHIP    OO 
OAIA    USt        1 
AKtA  05 


AIH    TEMP  Od.9 

•  ET     auLS  Oil. 7 

dAKLMETk     1012.5 
CLLUI)    1/4 


DIP     ho 
1  7       4 
StA 
Ol/IR 


WIND-OIR  17 

-<IND-SPU  2'. 
rflND-FL'R 

UEATHEk  %< 


INSI    SIO   RECORDER 
IPACE    DM  D 

DJKAIION  00.2 

LRIG       A2    C51 


lEN  SU  1306 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  64 
1     SOJARE     75 


CASINUf/TIHt       LYLIYP 


SID 

00000 

(IBS 

00000 

SIO 

000  10 

l.bS 

00010 

SID 

00020 

IIBS 

00020 

SIO 

000  30 

OSS 

00010 

Sin 

00u50 

UBS 

00050 

SID 

000  75 

UbS 

00075 

SIO 

OolOO 

>3bS 

00100 

SID 

00125 

oBS 

00125 

STO 

00150 

OBS 

00150 

sin 

00200 

OBS 

00200 

SIO 

002  50 

OSS 

0U250 

SIO 

00  300 

OBS 

00300 

OSS 

00125 

TEMP 

SAL 

SIGHA-I 

IJYNOPTH 

SNU    VEI 

06.56 

32.90 

25.65 

CO. 000 

1474.3 

06.56 

32.90 

23.85 

1 4  74  .  5 

06.54 

32.95 

25.  89 

00.021 

1 4  74  .  7 

06.54 

32.95 

25.89 

1  4  74  .  7 

06,36 

33.19 

2a. IC 

00.042 

1 4  74  .  5 

U6.36 

33.19 

26.10 

l'.f4.1 

06.41 

33:24 

26.13 

00.061 

1474.9 

06.41 

33.24 

26.1  3 

1474.9 

05.85 

33.44 

2o.36 

00.096 

1473.2 

05.95 

33.44 

26.  16 

14  71.2 

02.20 

34.07 

27.23 

CC. 128 

1459.1 

02.20 

34.07 

27.23 

1459.1 

02.21 

34.37 

27.47 

00.146 

1460.0 

02.21 

34.17 

27.47 

1460,0 

02.79 

34.52 

27.54 

00.161 

1443. 1 

02.79 

34.52 

27.54 

1463.1 

04.27 

34.79 

27.61 

00.175 

1470.2 

04.2  7 

34.79 

27.61 

1470.2 

04.57 

14.85 

27.63 

C0.200 

1472.3 

04.57 

34.35 

27.61 

1472.3 

04.55 

34.89 

27.66 

00.224 

1473.1 

04.55 

34.89 

27.66 

1471.1 

04.  19 

14.90 

27.69 

00.247 

1471.3 

04.19 

34.90 

27.65 

1471.1 

04.37 

34.92 

27.70 

1471.7 

• 
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CO'.'IEC  OOli 

L«T  <>tl    00       N 

LJNG       0«5    :»J       H 


C&STNUM/T IHt 


YEAR 

[■(Tl 

80I0P    00414 

i[K 

TEMP          10.3 

OIK    H,T     PER 

.l-tO-OIR 

12 

I<ISI    SIO   kECOSOEK 

TtN    So     1  306 

HONTH 

11 

Ship   DC 

wtl 

dULO           10.3 

12 

3          2 

WINU-SPO 

24 

IKACE    OU                      I] 

5    SjUAtf-        4 

OAV 

IJ 

DATA    use       1 

OARUMtIK     IOI0.4 

ScA 

»|..0-fdR 

OURATIUN                   00.2 

2    SuUAKE     04 

HOUR 

01. d 

AKEA               C5 

»,Luun    r/A 

LL/IH 

«tATHt^ 

X4 

CaiO       A2    o5l 

1     SJUARE     85 

LVLT  VP 

UEPIH 

It  HP 

SAl 

SIOMA-I 

DY.iOPIH 

SNU     VcL 

dxru 

PJ4 

'01    P          f^02          NUi 

SIJ3          PFl 

SIO 

00000 

06.77 

33.46 

26.26 

OJ.OOJ 

14  76.1 

oes 

00000 

06.  77 

33.46 

25.26 

14  76.1 

STO 

000 10 

06.77 

33.46 

26.26 

OO.Jlo 

1476.3 

JUS 

00010 

00.77 

33.46 

2a. 26 

1 4  76  .  3 

SID 

ooozo 

06.7  7 

33.46 

26.26 

00.03^ 

1476.4 

oes 

000^0 

06.77 

33.46 

26.26 

1476.4 

STD 

000  30 

06.7  7 

33.46 

20.26 

00.053 

14  76.6 

U8S 

000  JO 

06.77 

33.46 

26.26 

1476. u 

STO 

000  so 

02.18 

34.18 

27.32 

00.07J 

1458.8 

OBS 

oooso 

02.18 

34.18 

27.32 

1450. d 

SIO 

000  7  5 

02.20 

34.39 

27.49 

00.096 

1459.5 

UBS 

0007S 

02.20 

34.39 

27.49 

1459.5 

SID 

00100 

02.75 

34.49 

27.52 

00.111 

1462.5 

UBS 

00100 

02.75 

34.49 

27.52 

1462.5 

SIO 

00W5 

03.03 

34.57 

27.56 

00.125 

1464.2 

SIO 

OOliO 

03.35 

34. o5 

27.59 

00.138 

1466.1 

OBS 

00130 

03.35 

34.65 

27.59 

1466.1 

SID 

OOiOO 

04.13 

34.00 

27.64 

00.16] 

1470.4 

JBS 

00300 

04.13 

34.8  0 

27.64 

1470.4 

SIO 

002  50 

04.23 

34.84 

27.66 

00.16  7 

1471  .7 

oes 

002  50 

04.23 

34.04 

27.66 

1471.7 

SIO 

OOjOO 

04. 3» 

34.09 

27.60 

00.210 

1473.2 

UBS 

003  00 

04.38 

34.89 

27.68 

1473.2 

SID 

004  00 

04.42 

34.92 

27. 7C 

00.255 

1475.1 

OBS 

00400 

04.42 

34.92 

27.  7C 

1475.1 

SIO 

005  00 

04.36 

34.92 

27.71 

OC. iOO 

1476.5 

OBS 

00500 

04.36 

34.92 

27.71 

1476.5 

SID 

OOoOO 

04.23 

34.92 

27.72 

00.345 

1477.6 

JBS 

00600 

04.23 

34.92 

27.72 

1477. o 

STO 

00700 

04.15 

34.93 

27.74 

00. 3S9 

1479.0 

OBS 

00700 

04.15 

34.93 

27.74 

14  79.0 

STO 

OOtiOO 

04.04 

34.92 

27.74 

00.431 

1400.1 

OBS 

00800 

04.04 

34.92 

27.74 

1480.1 

OBS 

00865 

03.96 

34.93 

27.76 

1480.9 

RffID        31        02o0 

»t«R     1971 

hJTOP     01000 

Alh     TEMP 

OIB     HOT     PER 

MIND-OIR 

INST     SID    KECOROER 

lEN    SO     1306 

CUNSHC                0013 

MUNIM        11 

SHIP    UO 

WET   luia 

Hl-tO-SPO 

TRACE    OIR 

0 

5    SauARE        4 

LAI             48     23       N 

UAY              10 

DATA    OSt        1 

&AKCHE  TR 

SEA 

-IMD-FUK 

DURATION                   00. 

3 

2     SQUARE     8  4 

LuNo       045    5J       h 

HOUR     04.2 

ArtEA                05 

CLUUJ     T/A 

CL/TK 

WEAIHEW 

ORIG       42    051 

1     SOUARE     85 

CASINUM/Ilf'E 

lYLIYP          DEPTH 

lEHP 

SAL                Sli;nA-I 

OYNOPIH       SNO    VEL 

OXYO 

PU4 

TOT    P          N02          NQ3 

SI03         PH 

SID 

OOOOO 

06.77 

33.64 

26.40 

00, 

.000 

1476.4 

UBS 

OOOOO 

06.77 

33.64 

2u.40 

14  76.4 

SIO 

00010 

06.77 

33.64 

26.40 

00. 

,3l6 

1  4  76  .  5 

UBS 

000  10 

06.7  7 

33.64 

20.40 

1476.5 

SIO 

00020 

06.77 

33.64 

2o.40 

00. 

.033 

1476.7 

OBS 

00020 

06.77 

33.64 

2U.40 

1  4  76  .  7 

SIO 

00030 

06.76 

33.64 

26.40 

00.049 

1476.0 

UUS 

000  30 

06.76 

33.64 

26.4  0 

1476.3 

STO 

000  50 

05.64 

33.84 

26. 7C 

00. 

.079 

1472.9 

OBS 

000  50 

C5.04 

33.84 

26.70 

1472.9 

STO 

00075 

03.61 

34.43 

27.10 

00. 

.105 

1463.7 

ues 

00O75 

03.61 

34.43 

27.39 

1465.7 

STD 

001  00 

03.34 

34.62 

27.57 

00. 

.120 

1465.2 

OBS 

00100 

03.34 

34.62 

27.57 

1465.2 

SID 

00125 

03.56 

34.  73 

27.64 

00.133 

1466.7 

UBS 

00125 

03.56 

34.  7  3 

27.64 

1466.7 

SID 

CO  150 

03.90 

34.  79 

27.65 

00. 

.144 

1460.6 

UBS 

00150 

u3.9j 

)4.79 

27.65 

1460.6 

SIO 

00200 

03.94 

34.82 

27.67 

00. 

.167 

1469.7 

OBS 

002  00 

03.94 

34.82 

27.67 

1469.7 

STO 

002  50 

03.96 

34.85 

27.69 

00. 

,189 

1470.6 

OBS 

00250 

03.96 

34.85 

27.69 

1470.6 

SIO 

003  00 

03.92 

34.86 

2  7.70 

00. 

,21  1 

1471.3 

UBS 

00300 

03.92 

34.86 

27.70 

1471.3 

JBS 

00350 

03.80 

34.06 

27.71 

1471.9 

SIO 

0u4  00 

03.05 

34.86 

27.71 

00. 

,254 

1472.6 

UBS 

00400 

03.85 

34.06 

27.71 

1 4  72  .  6 

SID 

005  00 

03.79 

34.17 

27.7  1 

00. 

29/ 

1474.0 

OOS 

00500 

03.79 

34.8  7 

27.71 

1474.0 

SIO 

006  0  0 

03.07 

34.89 

27.73 

00. 

,139 

1476.1 

UBS 

006  CO 

03.87 

34.89 

27.73 

14  76.1 

SID 

00700 

03.92 

34.91 

27.74 

00. 

,382 

1470.0 

OBS 

00700 

03.92 

34.91 

27.74 

1478.0 

SIO 

OuOOO 

03.06 

34.91 

27.75 

00. 

425 

14  79.4 

OBS 

OOOOO 

03.86 

34.91 

27.75 

1 4  79  .  4 

siu 

00900 

03.  76 

34.91 

27.76 

00. 

46  0 

1480.6 

08  S 

00900 

03.76 

34.91 

27.76 

1480.6 

UBS 

0C950 

03.73 

34.91 

27.76 

i****i 

1481.3 
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Tahik  \'I. — Oliscrvfd    iinil    liiliTiiolatcil    (Ici-iindnrapliir    Data    trinii   Stalinns  (Kcuiiii-d   li.v   ITSCGC   DALLAS.  !>-1()   Nd- 
veiiiln'i-  1!»71,  I'rt'iiaifd  lidiii  NttDC  Listiiiir  No.  .S1-,S2S0. — ('(uitimiccl 


CUNSfC  001« 

(.«!  *a    33      N 

LONb      0«3    30      M 


MUNTH        U 
nAY  10 

HOUR    07.0 


dOIUP    0.f377 
SHIP    U& 
OtIA    USE        1 
AkEA  03 


AIK    T EHP  10.7 

MET    eULX  10.3 

tJAHOMETR     1007.0 
CI.UUO     1/4 


DIR    Mk-T     PL  ft 

17       3         <• 
St  A 

CL/IS 


MINO-UIR  U 

MINO-SPO  iy 
»IND-fGR 

WEATME-t  Xi 


1  «SI    Sib   kECUKOER 
TXACE    Ulft  U 

LiURATlON  00.^ 

CRIu       A2    031 


IFN    SU    I  306 
5    SOUARf        <> 

i  sauARE  a« 

1     SgUARE     <I3 


CASINUM/TIHE       IVLIYP 


UTNOPIrt       SNO    VEl       OKYf. 


PJ^       KIT     P 


STU 

000  00 

06. 

.63 

33.63 

26.41 

00.000 

1475.9 

U6S 

00000 

06 

.63 

33.63 

2^.41 

14  73.9 

STO 

00010 

06. 

.63 

13.64 

26.42 

00, 

.016 

1416. J 

J8S 

000  10 

C6, 

.63 

33.64 

26.42 

1476.0 

STO 

00020 

06, 

.62 

33.63 

26.41 

00. 

.032 

1476.1 

OBS 

00020 

06. 

.62 

33.63 

26.43 

1476.1 

STO 

000  30 

1.6. 

.57 

31.66 

26.44 

00. 

.U4J 

1476.1 

U8S 

000  30 

06. 

.37 

33.66 

26.44 

1476.1 

STO 

00030 

06. 

.<.<) 

33.71 

26.34 

00. 

.oe:) 

1476.2 

OBS 

00030 

06. 

.'.d 

33.77 

26.34 

1476.2 

STO 

00075 

0«. 

.97 

34.04 

26.9  5 

00. 

.112 

1470.4 

OBS 

00073 

04. 

,ar 

34.04 

2U.95 

1470.4 

SID 

00100 

0*. 

.29 

34.12 

27.08 

00. 

.139 

1468.5 

OBS 

OOIOO 

0<., 

.29 

34.12 

27.08 

1466.3 

STO 

00123 

0<>. 

.92 

34.27 

27.13 

00. 

,164 

1471 .8 

OBS 

00123 

O*. 

.92 

34.27 

27.13 

1471 .3 

SIO 

00130 

03. 

,  <>6 

34.36 

27.33 

00, 

,185 

1466.2 

OBS 

00130 

0). 

,<t«» 

34.36 

27.35 

1466.2 

OBS 

00173 

03. 

.39 

34.  )9 

27.38 

1466.3 

SIO 

002  00 

03. 

.  38 

34.47 

27.45 

00, 

,220 

1466.3 

OBS 

00200 

03, 

.39 

34.47 

27.43 

1466.8 

SIO 

002  30 

03. 

.  3* 

34.36 

27.32 

UO, 

,231 

1461.6 

OBS 

002  30 

03. 

.34 

34.56 

27.32 

1467. ,> 

SID 

00300 

03. 

.36 

34.65 

27.39 

00, 

.279 

146U.U 

OBS 

00300 

U3. 

,36 

34.63 

27.59 

1468.6 

OBS 

00330 

03, 

.39 

34.70 

27.63 

1469.6 

SID 

00-.  00 

03. 

<.3 

34.75 

27.66 

00. 

,329 

14  70.3 

UBS 

00400 

03. 

.-.S 

34.73 

27.66 

1 4  70  .  9 

UBS 

00<.50 

03. 

.52 

34.80 

27.70 

1472.0 

SID 

00300 

03. 

,64 

34.84 

27.72 

00. 

,374 

1473.4 

OdS 

00500 

03. 

,64 

34.84 

27.72 

1473.4 

SID 

OOaOO 

03. 

,93 

34.39 

27.73 

00, 

,4W 

1476.3 

OBS 

00600 

03, 

,91 

34.89 

27.73 

14  76.3 

SID 

00  700 

03. 

.US 

34.9  2 

27.76 

00. 

460 

1477.7 

OBS 

00700 

03, 

,83 

34.92 

27.76 

1477.  7 

SIO 

OOOOO 

03. 

71 

34.93 

27.76 

00. 

500 

1478.8 

UBS 

00800 

03. 

,  71 

34.93 

27.78 

1478.8 

SIO 

00900 

03. 

55 

34.93 

27.80 

00. 

,340 

1479.3 

UBS 

OOSOO 

03. 

,55 

34.93 

27.80 

1 4  79  .  8 

SID 

OlOOO 

03. 

,44 

34.93 

27.81 

00. 

,378 

1481 .0 

OBS 

01000 

03. 

,4.* 

34.93 

27.81 

1431. J 

SIO 

OIlOO 

03. 

31 

34.94 

27.82 

00. 

,616 

1482.4 

OBS 

oil  00 

03. 

,38 

34.94 

27.82 

•  •••1 

>•••• 

1432.4 

• 
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Tablk  VII. — Observed  and  Interpolated  Oceanojrraphic   Data  from  Stations  Occupied  by  USCGC 
SHEKMAX,  20-22  Marcli  1972.  Prepared  from  XODC  Listin<r  No.  31-2030. 


KEflJ       31        2030             YE«R     107<:             au  lOP     0013i  a  1 «  ItKP          00.8  Oik    H„T     Pf  R             aINO-DIR    ii  INSI     N»NSEN    CiSt                   TEN    SQ     1306 

CCNStC                0001             MCNIH       03             SHIP     IM  »cl  UOIH          00. C  20  i          I                KiNO-SPO    IJ             IR4CE     DIB                                       5     SOUARE       * 

LAI             4fc    S9.br4             DAY             20             OATA    USE  I             UARU.IETK     1010. :>  SEA  MINO-FCR  UURATtON                                         2     SQUARE     &8 

LOHI>       C^e     00.:>H             HOUR     23. r             AREA  05             CLOUlI    T/a           X/9  CL/TR  mEATHER        <«  URIC,       A2    052                               1     SQUARE    68 

CASI'«U«/IlHt       LVLIYP          DEPIH                   lEHP  SAL  SljUA-T  OYNUPTM  SNO    VEL       UXY6                PJ4        101     P          N02          NOJ          SI03          PM 

l.<>8  32.91  20. 5C  CO. 000  1<>39.5 

L.<id  32.909  26.50  1<*39.3 

1.50  32. •.S  26.51  00.015  I'.SV.O 

1.54  32.95  26. j3  00.031  1439.6 

1.57  32.9<,5  26.54  1439.6 

1.63  32.9b  20.56  00.046  1439.4 

1.76  33.021  26. 5<,  1439.1 

1.76  33.02  26.59  00.075  1439.1 

1.75  33.026  26. 6C  1439.6 

1.75  33.03  26.60  00.111  1439.6 

1.71  33.064  26.61  1440.2 

1.66  33.09  25.64  03.147  1440.5 

1.36  31.202  26.73  1442.2 


SID 

000  00 

08  S 

00000 

SID 

00010 

SID 

00020 

U8S 

O0025 

SID 

000  30 

08  S 

00049 

SID 

000  50 

OBS 

000  74 

SID 

00075 

06  S 

00098 

SID 

00100 

06  S 

00108 

KtHU       31        2330 

YEAR 

1972 

(^OTDP    00175 

Alb 

lEMP         00. 

.3 

JIP    h 

01     PLR 

rt  Ir.  3-1.1  K 

22 

INSI     . 

<»NSEN    CASI 

ILN    SO     1106 

CU^StC                J002 

MONTH 

03 

Ship 

IH 

«Et 

OULH           00, 

.0 

21 

3          2 

.<1".0-SPU 

12 

HACE 

OIR 

5     SOUARE        4 

LAI             47    00       N 

DAY 

21 

DATA 

USt 

1 

OAkOXEIR     10  10. 

.5 

bEA 

ril'JD-EC  K 

DURAI 

IHN 

2     SUUARE    66 

LUNO       047    43       w 

MOUK 

03.4 

AREA 

05 

CLUUO    I /A           X/9 

CL/IR 

mEAIHEk 

X4 

URIO 

A2    052 

I     SJJARE     77 

CASIiNLM/IIhE 

LVLIYP 

UEPIH 

lEMP 

SAL 

SIGMA-I 

UYNUPIH 

SNC     wtL 

OKYG 

PJ4 

lOT     P 

Nn2          N03 

SIJ3          PH 

SID 

00000 

- 

1.54 

32. d6 

26.46 

00  ,\JljO 

1439.1 

03.4 

UbS 

OOOOO 

- 

1.54 

12.850 

26.46 

1439.1 

SID 

00010 

- 

1.65 

32.96 

26.54 

00.015 

1438.9 

SIU 

00020 

- 

1.73 

33.03 

26.60 

00.330 

1438.8 

03.4 

U6S 

00025 

- 

1.75 

33.060 

26.62 

1438.8 

SID 

03030 

- 

1.75 

33.07 

26.63 

0J.U44 

1419.0 

SIO 

00050 

- 

1.71 

33. u9 

26.65 

00.373 

1 4  39  .  4 

03.4 

JBS 

00050 

- 

1.73 

33.087 

26.65 

14  39.4 

01.4 

U6S 

000  74 

- 

1.72 

33.089 

26.6  5 

1 4  39  .  3 

SIO 

00075 

- 

1.72 

33.09 

2!.. 65 

00.108 

1439.9 

03.4 

oes 

30099 

- 

1.6< 

33.115 

26.67 

1440.4 

SIO 

UOIOO 

- 

1.69 

33.12 

26.6  7 

00. 142 

1440.5 

SID 

00125 

- 

1.56 

33.27 

20.79 

00.175 

1441 .7 

03.4 

I'.BS 

00149 

1.36 

33.535 

27.00 

•  •«' 

c*< 

1443.4 

« 

"EflJ        31  2030 

CONSEL  0003 

lAT             47  00       N 

L  IM.        347  20       t* 


LASINUK/IIMt 


Yb«R 

l»72 

8UIDP 

00220 

AIK 

lEMP          00. 

.3 

OIR   ^. 

.1     PER 

rtlNO-nl R 

21, 

Mil     -.'ANSEN    CASI 

lEN    SO     1306 

MlJhIH 

03 

SHIP 

IH 

.«ET 

3ULtl          00. 

,c 

21 

3          2 

«1ND-SP0 

3/ 

IRACE     ,)!« 

5    SjUARE       4 

LAY 

21 

UAIA 

USL 

1 

8ARC1EIR     Ion. 

.4 

SEA 

WINU-F.JR 

DURAIIJN 

2     SJUARF     66 

MOuR 

05.0 

AktA 

05 

CLOU)     I/.\          X/9 

CL/IR 

riEAiHE-* 

X4 

URIo        A2    052 

1     S3JARt     77 

LVL  T YP 

llEPIil 

lEBP 

SAL 

SljMA-I 

OYNUPIM 

SNL     VEL 

OXYo 

PJ4 

lol     P          N02          N03 

5 1 n  i          PH 

SIO 

OOCOO 

-  I 

.63 

)2.37 

26.4  7 

00.300 

1436.7 

URS 

OOC  00 

-    1 

.63 

12.  :j72 

26.4  7 

1436.7 

SIO 

OOolO 

-    1 

.72 

32.96 

20.54 

00.015 

1438.6 

SID 

00323 

-    1 

.  77 

31.02 

26.59 

OJ^OiO 

1 4  38  .  6 

38  S 

00023 

-    I 

.78 

33.033 

25.60 

1438.6 

SID 

030  30 

-    1 

.  77 

13.03 

2J.60 

03.045 

1438.8 

.16S 

0004  7 

-    1 

.  75 

3^.039 

26.6  1 

1439.2 

SIU 

300  50 

-    I 

.71 

31.06 

26.63 

00.071 

1  4  39  .  J 

)8S 

00070 

-    1 

.52 

33. 193 

25.73 

1440 .9 

SIO 

00075 

-    1 

.51 

31.20 

20.73 

00.107 

1441.0 

U8S 

OOt'94 

-    1 

.49 

33.24c, 

26.77 

1441.5 

SIO 

00100 

-    1 

.48 

33.25 

26.77 

00.140 

1441 .6 

SID 

00125 

-    I 

.46 

33.31 

26.82 

00. 171 

1442.2 

DOS 

00141 

-    1 

•  44 

13. (55 

26.86 

1  4  42  . 6 

SID 

001 5: 

-    I 

.14 

13.  59 

26. 8t 

00.201 

1441.3 

ces 

nolB  1 

-    0 

.76 

13.544 

26.99 
•  ••« 

:*  I 

1*46.9 
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Taki.k  \II. — Observed    niui    liiterpolnted    ( »ceiiiii>nniiihic    I>;itii   fmiii   Stiitioiis  (»cciii)U'(i  by  FSCCC  SflKKMAN,  20-22 
March  1!)72,  I'repiired  fnuii  NOIX"  Ustiii;;  N".  31-2030. — Continued 


BEflU       11        J030             YE»I>     117^  aOIOP    00'>30  AIR    It"!"          03. <.             IMK     HGI     PtR  «INU-U|K  Ob              IhSI     .»«.,bf'«    CISI  lEN    Su     1306 

CONSEC                U004             HUNTH       03  SHIP     Ih  mE  T     HULt}          0^.6                ii        i          Z  xl«0-SPU  Od             TMALE    JIK  -i    SOU&Rb       <t 

LIT             «7    00       N            UAV             21  UAIA    USE        1  HAH04ETH     10  1J.6             SEA  allU-l-JR                      DUHAIION  2     SOUARE     66 

LJUi.       0*7    l-.im             HOUK     0«.3  »«EA                05  CLl-OO     I/»           I /b             CL/IK  WEAIHEK  X?             CHIu       Ai    053  I     SUUARE     77 

CASINUN/IIXf  LVIIYP          DEPTH                  lEMP  SAL  SIjHA-I  DYNOPIH       S«iO    VEL  JXTG  PH  lit     P          NOi          NOl  SI  13          PH 


STO 

00000 

-    1.60 

33.35 

35.<.5 

00. 

.000 

1438.8 

09, 

OdS 

00000 

-    1.60 

33.i55 

36.45 

1438.3 

STO 

00010 

-    l.6<. 

33.  <0 

36.<.9 

00. 

.016 

I4i8.9 

StD 

000  iO 

-     1.66 

33.^7 

36.55 

OJ, 

.031 

1439.1 

09. 

OSS 

00031 

33.991 

sto 

000  30 

-     1.68 

33.10 

36.65 

00, 

.045 

1439.3 

04, 

OBS 

000«3 

-     1.68 

33.  197 

3.>.  73 

1439.6 

SID 

000  so 

-     1,66 

33.31 

36. 7<. 

OU.073 

1439.9 

0». 

UBS 

00063 

-     1.65 

33.337 

30.76 

1440.3 

SIO 

000  75 

-     1.69 

33.35 

36.77 

00, 

.lOj 

1440.3 

09. 

OBS 

00085 

-     1.73 

33.383 

3S.80 

1440.3 

SID 

00100 

-    0.93 

33. «1 

26.89 

M, 

.135 

1444.5 

SID 

00125 

-    0.03 

33.59 

36.99 

00, 

.163 

1449.3 

09, 

OBS 

00137 

00.03 

33.6U0 

37.00 

1449.5 

STO 

00150 

00.07 

33.71 

37.08 

00, 

.189 

1450.3 

09.3 

OBS 

I0017« 

00.  li 

3J.776 

37.13 

1451.1 

'EHJ       31       3030             YEAR     1973  80IDP    01097  4|B     ItxP       -00.3             Oik    Hl,I     PLR  W1M)-0IR    04  INST    NANSfH    CAST  TEN    SO    1306 

CONSfC                0005             MONTH       01  SHIP    IH  »H     t)Ul3       -00.3                19       3          4  «INO-SPa    01  TRACE    OIR  5     SQUARE       4 

l»T             47    00       N             PAY             31  OAIA    USE        1  oAKUHtTR     1009.9             SEA  JIND-EJR  DUR4TIUN  3     SOUARE     66 

LUNi;       047    06       W             HOUf     15.4  AREA  05  CL  CU.)    T/A          5/8             CL/TR  LEATHER       Xj  0R1&       A3    053  1     SOUARE     77 

CaSTNUM/TME  IrfLlYP          DEPTH  TEMP  SAL                SICMA-T  OYNOPTH       SND     VEL  UXYG               PG4  TOT     P          H02          N03  SI03          PH 


STU 

00000 

15.4 

ues 

00000 

STD 

OOulO 

SID 

000  30 

15.4 

oes 

00034 

SID 

000  30 

15.4 

(IBS 

00046 

SID 

00C50 

15.4 

CiBS 

C0C69 

SIO 

00075 

15.4 

CBS 

00093 

STD 

00100 

SID 

00135 

15.4 

uas 

00136 

SID 

00150 

15.4 

OBS 

00184 

SIU 

00300 

STD 

U03  50 

15.4 

UBS 

00369 

SID 

00300 

15.4 

OBS 

100349 

STD 

00400 

15.4 

UBS 

004  33 

SIO 

00500 

15.4 

JBS 

I0U507 

STO 

006  00 

15.4 

OBS 

100645 

TEMP 

SAL 

Sir.MA-T 

OYNOPIH 

SND    VEI 

■     1.43 

33.92 

3J.5I 

OC.OCO 

1439.7 

1.43 

32.934 

36.51 

14  39.7 

1.53 

33.10 

2U.65 

00.015 

1439.7 

1.6J 

33.33 
33.305 

36.  76 

0J.03J 

1439.7 

l.o4 

33.38 

26.80 

00.041 

1439.7 

1.67 

33.330 

26. ■i4 

1 4  39  .  9 

■     1.67 

33.35 

30.86 

00.065 

1 4  40  .  0 

1.60 

33.433 

30.93 

1440.8 

1.57 

33.44 

3J.93 

00.095 

1441 .0 

1.39 

33.499 

35.97 

1443.3 

1.17 

33.56 

37.01 

00.133 

1443.5 

■    0.47 

33.75 

27.14 

00.147 

1447.4 

0.17 

33.926 

37.19 
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34.06 

27.68 

00.178 

1472.2 

12.8 

UBS 

00300 

04.  15 

34.857 

27.66 

1472.2 

SIO 

00400 

04.35 

34.90 

27.69 

00.224 

14  74.8 

12.8 

UBS 

IU0403 

04.33 

34.903 

27.69 

1474.8 

SID 

00500 

04.22 

34.91 

27.71 

00.268 

1475.9 

12.8 

JB5 

00507 

04.21 

34.913 

27.72 

1476.0 

STD 

006  00 

04.  12 

34.92 

27.73 

00.312 

1477.2 

12.8 

06  S 

100603 

04.  12 

34.918 

27.73 

1477.2 

TEN  SO  1306 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  84 
1    SQUARE    85 
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Tabij:  VII. — OhservtMl   aiul    InlcrpolaU-d   Oceanojiraphic   Data  fr Slalions  Occupied  by  USCGC  SHERMAN,  20-22 

March  11)72,  I'l-cpaicd  from  NODC  I.istiiiK  No.  ;$1-2();}().— Continued 


HEFIO       )l       Z030 

YEM 

197? 

BOIOP    0C95O 

AIK 

lEXP          00.9 

0I«    hCI    PER 

UIMO-DIR 

35 

INSI     NANStN    CASI 

TEN    SU    1 

306 

CONSEC              001) 

HUNIH       01 

SHIP     IM 

ME  I 

8U18          00.9 

17 

*          3 

MINO-SPO 

22 

IK  ACE    Jl» 

5    SgUARE 

4 

LAt             «8    20. SN 

otr 

2Z 

OAIA    USE        I 

BARO-iEIR     1007.0 

SEA 

<lhO-FUR 

DUOA  HON 

2     SJUARE 

8* 

LONG       0«5    •>0       • 

HOUR 

15.* 

AREA               U5 

CLOUJ    I/»           7/8 

CL/IR 

rfEAIHER 

X5 

UKIG       A2    052 

1     SQUARE 

85 

CtSTNUN/IIHE 

LVLIYP 

OEPIM 

lEMP 

SAE 

SH.XA-I 

OYNOPlM 

SNU    VEl 

JXY& 

P34 

1 01     P          NU2          NU) 

S1J3          PH 

STD 

000  00 

-    0.75 

33.72 

27.13 

00.000 

1**4.0 

li.* 

DBS 

00000 

-    0.75 

33.717 

27.13 

i***.a 

SID 

00010 

-    0.74 

33.72 

27.13 

00.009 

1***.2 

sru 

000  ;!0 

-    0.76 

33.72 

27.13 

00.019 

1***.* 

15.4 

DBS 

00026 

-    0.76 

33.727 

27.13 

1***.* 

SID 

00030 

-     0.75 

33.75 

27.15 

00.328 

t<***.6 

IS. 4 

USS 

000*6 

-    0.73 

33.8*7 

27.23 

1**5.1 

SIO 

000  50 

-    0.65 

33.86 

27.2* 

00.0*6 

1**5.5 

15.* 

DBS 

000  7* 

00.29 

3*. 05 3 

27.35 

1*50.5 

SIO 

000  75 

00.33 

3*.  06 

27.35 

00.065 

i*5j.; 

IS.* 

08  S 

00096 

01.11 

3*. 238 

27. *5 

1*5*. 8 

SID 

00100 

01.21 

3*. 26 

27. *6 

00.083 

1*55.* 

SIO 

00W5 

01.82 

3*.  3  7 

21.50 

00.098 

1*58.7 

I5.« 

08S 

001** 

02.28 

3*.*58 

27.5* 

1*61 .1 

SIO 

00150 

02. *6 

3*.*9 

27.55 

00.112 

1462.  J 

15.* 

oes 

100193 

03. *6 

3*.u80 

27.61 

1467.3 

SIO 

00200 

03.53 

3*. 70 

27.62 

00.139 

1467.7 

SIO 

002  50 

03.91 

J-..  80 

27.66 

00. 163 

1470.3 

15.* 

OBS 

00290 

0*.09 

3*. 650 

27.68 

1471  .8 

SIO 

00300 

0*.09 

3*. 85 

27.68 

00.180 

1  *  72  .  J 

15.* 

DBS 

100389 

0*.08 

3*. 87* 

27.70 

1*73.* 

SIO 

00*00 

0*.03 

3*. 88 

27.70 

00.231 

1*73.6 

15.* 

JBS 

oo*8a 

o*.oa 

3*. 863 

27.71 

1475.1 

SID 

00500 

0*.07 

3*. 88 

21.11 

00.275 

1475.3 

15.* 

□BS 

100588 

0*.0* 

3*. 383 

11. li 

1476.6 

SIO 

00600 

o*.o* 

3*. 88 

27.71 

00.320 

1476.8 

SIO 

00700 

0*.01 

3*.  90 

27.73 

00.365 

1478.3 

15.* 

OBS 

0079* 

0*.00 

3*. 907 

27.73 

1479,9 

SIO 

OOUOO 

o*.oo 

3*. 91 

27.73 

00.*10 

1480.0 

15.* 

OBS 

00808 

o*.oo 

3*. 908 

27.73 

1480.1 

kEFin      31      2030 

YEAR 

1972 

9nIUP    01372 

AIR 

lEMP          GO 

r. 

01 R    HGT     PER 

•4IND-01R 

33 

INSI    NANSEN    CASI 

lEN    SU     1 306 

CUKSEC             001* 

JIONH       03 

SHIP     IM 

«EI 

3ULB          00 

.9 

17 

3          4 

.(IND-SPO 

2? 

TKALt    01 « 

5    SOUARE        4 

LAI             *8    35       N 

DAY 

2<: 

DAIA    USE 

1 

8AKUrtEIH     lOOo 

.0 

SEA 

mind-Fur 

DUHATIUi-4 

2     SOUARE     84 

ION.,       0*5    50       M 

MOUK 

18. ^ 

AREA 

05 

CLUUJ     I/A           7/8 

CL/IR 

meaiher 

X'j 

UKIG       A2    G52 

1     SQUARE     fl5 

CASINLX/IIHE 

LVLIYP 

OEPIH 

lEHP 

SAL 

SI^HA-I 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

nxYG 

PJ4 

lUT     P          NU2          NU3 

S 1 U  3          PH 

SIO 

00000 

-     0.*8 

33.73 

27.13 

00.300 

1*45.3 

18.9 

OSS 

00000 

-    0.*8 

33.730 

27.  1  3 

1445.1 

SIO 

00010 

-    0.03 

33.74 

27.1  1 

00. JIO 

144/. 6 

SIO 

00020 

00.33 

33.  f5 

2/. 10 

00.019 

1449.4 

18.9 

QSS 

0002  7 

00.52 

33.767 

2;. 11 

1450.4 

SIO 

000  30 

00.60 

31.  n 

27.  10 

00.02  9 

1450.3 

18.9 

08  S 

000*9 

00.64 

31.844 

27. 1  5 

14  52.3 

SIO 

000  50 

CO.  18 

33.86 

27.16 

00.04S 

1452.1 

STD 

J0075 

00.  12 

34.16 

27.43 

00.06  7 

1450. 8 

18.9 

UBS 

00075 

00.32 

34.159 

27.43 

1450.3 

18.9 

OBS 

00097 

01.50 

SID 

00100 

01.56 

34.28 

27.45 

00.084 

1457.0 

SIU 

00125 

02.03 

34.39 

27.50 

00.099 

1459.6 

18.9 

JBS 

00145 

02.40 

SIO 

00150 

02.50 

3*.*9 

27.54 

00.114 

1462.2 

18.9 

,)bS 

00192 

03.25 

3*. 628 

27.59 

1466.3 

SID 

00200 

03.36 

3*. 65 

27.60 

00.14  1 

1467.0 

SIO 

002  50 

03.90 

3*.  7  8 

27.64 

00.16b 

1 4  70  .  3 

18.9 

UBS 

00268 

0*.15 

3*.  8*  3 

27.67 

1472. J 

SIO 

00  300 

0*.  1* 

3*. 85 

27.67 

00.189 

1472.2 

19.9 

IBS 

I003R6 

C*.ll 

34.869 

2f.6S 

1473.5 

SID 

U04  0J 

0*.  IJ 

34.37 

27.69 

00.235 

1473.7 

18.9 

UBS 

004  H  9 

0*.0H 

34.877 

27.70 

1475.1 

SID 

U05  JO 

0*.0d 

34.88 

27.70 

00.280 

14  75.  1 

18.9 

OBS 

I0C59* 

0*.09 

34.839 

2f.71 

•  •• 

•  « 

14  76.'# 

• 
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Table  VIII. — Observed   ami   Iiiteipolated  Oceano-rrapliic  Data  fioiu  Stations  Occupied  by  USCGC 
8HEKMAN,  o-T  Aujrust  1972,  Prepared  from  NODC  Listing  No.  31-8311. 


REHIO  Jl  3311 
CO'.StC  0001 
LAr      47  OJ   N 

LOSG       C<>H    00       M 


HC^iTrt       OS 
DAY  Oi 

M(:g«    19.1 


bOTLP     001  )'j 
SHIP     IM 
DlTl    use        1 


41R  rE«i'       l^.l 
•  er  nuLH       u.l 

UAHCIEIR     lulO.U 

Cloud  T/i 


Jlk    hjT     f t  R 


Sia 

CL/Tk 


«1N[|-')IR  2J 

-HD-SPD  nj 
"•INO-FJR 

«[4IME«  «. 


■  ■•ST    STO    R€ta^OER 
IRiCt    OIR  n 

DURATION  OU.C 

ORIii       4^    uS5 


TEN  SO  1306 
S  SJUSRE  4 
2    SOUAKE    6a 

1   scuARE    rs 


CASTI.UK/T  l"t        IVIIYP 


STU 

00000 

J8S 

JOOOO 

STO 

00010 

ObS 

000  10 

SID 

000  <:o 

U6S 

000^0 

STO 

000  30 

nas 

00030 

STO 

00050 

ues 

oooso 

STL 

00075 

ues 

000  75 

STD 

00100 

.IBS 

00100 

ues 

00105 

I 

pp 

SAL 

SI jf A-T 

OVNO^*T^ 

SNU    Vt 

3d. 

31 

31. 5i 

24. 5<: 

UO.JOO 

i47>.6 

Ja 

31 

)1.5^ 

24.53 

l4  7'(.6 

07. 

O'f 

31.50 

24.57 

00.U34 

1477. < 

07 

84 

jl.50 

24.57 

147/. 9 

0. 

8  1 

3^.95 

2^.51 

0J.U59 

1-.42  ,-* 

0. 

83 

il.ib 

20.51 

1442 .V 

1 

5/ 

33.05 

2i.61 

0J.07i 

143'(.J 

I 

57 

33.05 

26.61 

1434.8 

1. 

71 

33.  11 

26.66 

00. lul 

1439.5 

1. 

71 

33.11 

26.66 

1439.5 

1. 

71 

33.15 

26.70 

00.136 

1440.0 

1. 

71 

33.15 

26.  /L 

1440.0 

1. 

72 

33.17 

26.71 

OO.iav 

144U.4 

1. 

li 

33.17 

20.71 

144J.4 

1. 

71 

33.^1 

26.74 

1440.6 

P34       IGT    P 


••w»s»«a 


REFIO        31  S311 

CUNSEC  0002 

(.AT             4  7  00       N 

LONG       047  44       N 


TEAR  1972 
MONTH  08 
DAY  05 

MUUS     21.3 


8UTDP    00174 
SHIP     IH 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  12.1 

«ET    OULt>  11.0 

8AKGMETK     10  10.9 
CLDUO    T/A 


CASINUM/TIME        LVLTYP 


JIR     h^T    PcR 

.tlNU-OlR 

27 

INST 

STO    RECORDER 

TEN    SO    1306 

49       2          2 

(tUD-SPO 

05 

TRACE 

DIK                        0 

5    SJOARE        4 

SEA 

WlND-FUR 

DUR4T11N                   00.0 

2     SOUAHE    66 

CL/Tk 

.tfATHEK 

X'. 

IIR  IG 

42    055 

I     S0J4RE     77 

DPTH       SND     VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P 

NC2          N03 

SIU3          Ph 

STD 

00000 

08.36 

31.50 

24.50 

00 

000 

1479.8 

OBS 

00000 

06.36 

31.50 

24.50 

1479.8 

STO 

OOOIO 

07.78 

31.40 

24.50 

00 

034 

1477.6 

OBS 

00010 

07.78 

31.40 

24.50 

1477.6 

SIO 

000  20 

-    0.52 

32.95 

2o.50 

00 

059 

1444.4 

OBS 

00020 

-    0.52 

32. v5 

20.50 

1444 .4 

SID 

00030 

-    1.50 

33.07 

2o.63 

00 

074 

1440.1 

OBS 

000  30 

-    1.50 

33.07 

26.63 

1440.1 

OBS 

00035 

-     1.63 

33.09 

26.6  5 

1439.6 

SID 

00050 

-     1.69 

33.  11 

26. o6 

00 

102 

1439. o 

UBS 

00050 

-     1.69 

33.11 

2o.6b 

14  39.0 

STD 

000  75 

-     1.70 

33.17 

26.71 

OJ 

136 

1440.1 

oes 

00075 

-     1.70 

33.17 

20.71 

l'.40.1 

STD 

00100 

-     1.63 

33.26 

26.  78 

00 

169 

1440.9 

UBS 

00100 

-     1.63 

33.26 

2o.  re 

1440.9 

STD 

00125 

-     1.4a 

33.42 

26.91 

00 

199 

1442.3 

CBS 

00125 

-     1.48 

3J.42 

26.91 

1442  .3 

oes 

00128 

-     1.47 

33.44 

25.9  2 

1442.-. 

»•*•«*«*«*«•*•• 


REHO       31  8311 

CuNSEL  0005 

LAI             4  7  00       •« 

LUNG       047  3  0       k 


YE4R     1972 

BOTOP    00210 

Alk    TEMP          09 

7 

OlS    HOT 

PER 

rtlND-OlK 

27 

MdNTH        08 

Ship  ih 

WET     BULb          09 

■j 

49       1 

2 

JINOSPO 

Oj 

U4Y             05 

04TA    USt        1 

uAkO'^EIB    1011 

5 

SEA 

HiND-FJk 

MdiJR     ii.O 

AREA                05 

CLOUO     1/4 

CL/IP 

^E4I.4P« 

X4 

INST     STO    RECOROER 
TR4CE    OIR  D 

DURATION  00.2 

QRIG       42    055 


TEN  SO  I  306 
5  SaU4RE  4 
2  S0U4RE  66 
1     SOUARE     77 


C4STNUM/IIME        LKLIYP 


SIjM4-I  OVNOPTH       SNO    VEL        DXYG 


SIU 

00000 

06.88 

31.59 

24.78 

00 

000 

1474.1 

UBS 

00000 

06.88 

31.59 

24.76 

1  4  74  .  1 

STD 

00010 

05.49 

31.64 

2.-9  8 

00 

031 

146c).? 

GBS 

GOO  10 

U5.49 

31.64 

24.96 

1466.7 

STO 

00020 

-    1.12 

32.99 

2o.55 

00 

053 

1441 .6 

UBS 

00020 

-    1.  12 

32.99 

26.55 

1441.6 

SID 

000  30 

-    1.56 

33.10 

26.65 

00 

06  8 

1439.9 

OBS 

00030 

-    1.56 

33.10 

26.65 

1439.9 

UHS 

0003S 

-    1.45 

33.10 

26.6  5 

1440.5 

(IBS 

000  38 

-     1.64 

33.13 

26.68 

1 4  39  .  7 

STO 

00050 

-     1.63 

33.18 

26.72 

00. 

095 

1434.8 

OBS 

000  50 

-     1.68 

33.13 

26.72 

1439.8 

STD 

000  75 

-     1.50 

33.30 

26.81 

00 

127 

1441 .2 

OBS 

06075 

-    1.5o 

33.30 

26.81 

1441 .2 

STU 

00100 

-    1.38 

33.48 

26.95 

00. 

156 

1442.4 

nss 

00100 

-    1.38 

33.48 

26.95 

1442.4 

SID 

00125 

-  o.ao 

33.69 

27.1  1 

00. 

182 

1445.8 

OBS 

00125 

-    0.80 

33.69 

27.1  1 

1445.8 

SIO 

00150 

-    0.51 

33.77 

27.16 

00. 

206 

1447.7 

OBS 

00150 

-    0.51 

33.77 

27.16 

1447.7 

UBS 

00165 

-    0.51 

33.81 

27.19 

1448.0 

oes 

001  75 

-    0.40 

33.90 

27.26 

1443.6 

(10S 

0018  3 

-    0.24 

33.91 

27.26 

•  ••• 

1444 .7 
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T.\niK.  VIII. — Ohspi-vcd  iiiiil   Interpellated  OceaiHi^'iiiphii-  Data    fvniii    Stations   Occupied    li.v    I'SCtJC    SHKIJMAX, 
AuKUsl  l!)7:i,  I'repared  tr NODC  Listin;;  No.  .SI -.s;ni.— Continued 


OEFIJ       31       11311 
CJNSEC  UUU<> 

CAT  47    00       N 

lln:    o«;  i«     i> 


»£»» 

I9li 

dUIuP     0J3B4 

AIK 

lEHP          CI. 7 

OIH     h 

^1     PER 

>I.mD-OIR 

23 

INSI     SIO    kECOKOER 

lEN   sg    1306 

MONIf 

1     ou 

Snip    IM 

KEI 

BUld          09.0 

49 

2          2 

MiNiKSPO 

Ob 

IRALE     OItt                        0 

5    SUUARE       4 

0«» 

01, 

UATA    USt        1 

bAKOntlR    1012.0 

SEA 

rflNO-f  lift 

OURAIION                   00.1 

2    SQUARE    66 

MUUK 

01.1 

ABfJ               U5 

CLCUO     I /A 

CL/IR 

KtAIHtK 

X^ 

URIC       A2    055 

1     SQUARE     ?7 

.VL  »VP 

UIPIM 

IcKP 

SAL 

Sl,if.A-l 

OYNDPIM 

SNU    VEL 

UXTu 

PJ4 

lOT     P          N02          Na3 

S I n  3          PH 

SIO 

000  Cu 

L6.37 

31. /2 

2«.94 

CO. 000 

14  72.2 

ildS 

UOOOJ 

06. 3f 

31.72 

24.94 

1472.2 

SIU 

OOCIO 

06.3'. 

31.71 

24.94 

00.030 

1472.3 

UBS 

UOOIJ 

U6.3S 

31.71 

24.94 

1472.3 

SIO 

oou^o 

00.  13 

31. 09 

25.45 

00.058 

1445.9 

JBS 

00020 

oc.ia 

31.69 

25.45 

1445.9 

SIO 

000  30 

-     I.  )6 

33.36 

2a. 86 

00.077 

1441.2 

OSS 

000  io 

-    l.So 

33.36 

26.86 

1441.2 

SIO 

OOOSO 

-  1. 1  i 

33.00 

27. U4 

OJ.099 

1442.9 

OBS 

000  so 

-  1.1 ) 

33.60 

27.04 

1442.9 

SIO 

00075 

-    0.8* 

33.77 

27.1  7 

00. 12  1 

1444.9 

UBS 

000  IS 

-    0.  b* 

33.77 

27.17 

1444.9 

SIO 

00100 

-    &.o2 

33.90 

27.27 

00.144 

1446.6 

OSS 

OOIU] 

-    0.62 

33. 90 

27.27 

1446.6 

SIO 

J0U5 

-    0.13 

33.98 

27.31 

00.164 

1449.1 

Q8S 

oous 

-    0.16 

33.98 

27.31 

1449.1 

SIO 

00150 

00.51 

34.15 

27.41 

00.182 

1453.2 

SIO 

oo<:oo 

01.87 

34.43 

27.55 

00.213 

1460.2 

DBS 

00200 

01.87 

34.43 

27.55 

1460.2 

SIO 

002  50 

02.92 

34.61 

27.60 

00.240 

1465.8 

OBS 

002  50 

02. ')2 

34.61 

27.60 

1465.8 

UBS 

01/270 

U3.  10 

34.63 

27.60 

1467.0 

Obs 

00285 

02.76 

34.60 

27.61 

1465.7 

SIO 

00300 

02. S2 

34.62 

27.61 

00.265 

1466.7 

UBS 

00300 

02.92 

34.62 

27.61 

1466.7 

JBS 

00^16 

1.3.04 

34.64 

27.62 

•  ••••• 

1467.5 

REMO  31  8311 
CONSEC  0005 
lAI  47  01  N 
LONG   047  00   a 


TEAR 

1972 

BUTOP     01116 

All. 

IfiP          08.5 

DIM     1- 

^I     PER 

HINO-OIR    ;> 

ISSI     STO    HECORDER 

ItN    SO     1306 

XOMH 

1       08 

SHIP     IH 

HEI 

AULb          08.1 

49 

2         2 

aINO-SOO    03 

IRACt     JIR                         0 

5    SaUARE       4 

OAT 

06 

DATA    USE        1 

bAROMEIR     1011.8 

SEA 

.<If.O-F  JK 

OUR  A  11 HN                   00.3 

2     SQUARE    66 

HOUR 

03.9 

AREA               05 

LLOUU    T/A 

Cl/IR 

hEAIHEK       X:> 

OkIO       A2    055 

1    SJUARE    77 

WIITP 

OEPIH 

lEMP 

SAL 

SIJHA-I 

OTNOPIM 

sr<0    VEL 

JXTC               Pa4 

101     P          NU2          NU3 

SIU3         PH 

SIO 

00000 

06.77 

31.70 

24.88 

00.000 

1473.8 

UBS 

00000 

06.77 

31.70 

24. b8 

1473.8 

SIO 

00010 

06.43 

32.39 

25.46 

00.028 

1473.7 

08  S 

OOOIO 

06.48 

32.39 

25.46 

147,.; 

SI'J 

00020 

00.00 

33.48 

26.90 

00.04  7 

1447.5 

UBS 

00020 

00.00 

33.48 

26.90 

1447.5 

SID 

000  30 

-    0.58 

33.65 

27.06 

00.057 

1445.2 

JBS 

000  30 

-    0.58 

33.65 

27.06 

1445.2 

SIO 

000  50 

-    0.55 

33.84 

27.22 

00.076 

1446.0 

OBS 

00050 

-    0.55 

33.84 

27.22 

1446.0 

SIO 

00O75 

-    0.37 

34.02 

27.35 

00.096 

1447.5 

OBS 

000  75 

-    0.37 

34.02 

27.35 

1447.5 

SIO 

001  UJ 

00.33 

34.13 

27.41 

00. 114 

1451.2 

OBS 

00100 

00.33 

34.13 

27.41 

1451 .2 

SIO 

00125 

01.09 

34.24 

27.45 

00.130 

1-.55.2 

OBS 

00125 

01.09 

34.24 

27.45 

14  55.2 

SIO 

00150 

01.91 

34.43 

27.54 

00.145 

1459.6 

OBS 

00150 

01.91 

34.4  3 

27.54 

1459.6 

SIO 

002  00 

02.55 

34.58 

27.61 

00.171 

i4tJ .4 

OBS 

00200 

02.53 

34.53 

2f.61 

1463.4 

SIO 

00250 

03.27 

34.  7  3 

27.67 

00.195 

1467.5 

OBS 

002  50 

03.27 

34.73 

27.67 

1467.5 

UBS 

002  82 

C3.50 

34.75 

27.66 

1469.1 

SIO 

00300 

03.44 

34.79 

27.70 

00.218 

1469.1 

OBS 

OOJOO 

03.44 

34.79 

27. 7C 

1469.1 

OBS 

00318 

03.65 

34.81 

27.69 

1470.4 

SIO 

00400 

03.87 

34. b7 

27.72 

00.260 

1472.7 

OBS 

00400 

03.87 

34.87 

27.72 

1472.7 

SIO 

00500 

03.  79 

34.87 

27.73 

00.303 

1474.0 

OBS 

005  00 

03.79 

34.87 

27.73 

1474.0 

SIO 

00600 

03.72 

34.88 

27.74 

00.345 

14  75.4 

OBS 

006  00 

03.  72 

34.88 

27.74 

14  75.4 

SIO 

00700 

03.73 

34.89 

27.75 

00. 387 

1477.1 

OBS 

00700 

03.  73 

34.89 

27.75 

1477.1 

OBS 

00710 

03.85 

54.91 

27.75 

1477.8 

SIO 

00b  00 

03.97 

34.93 

27.77 

00.429 

1479.4 

OBS 

008  00 

03.87 

34.93 

27.77 

1479.4 

SIO 

00900 

03.  75 

34.91 

27.76 

00.471 

1480.6 

OBS 

00900 

03.  75 

34.91 

27.76 

1460.6 

SIO 

01000 

03.66 

34.90 

27.76 

00.514 

1461. ) 

OSS 

01000 

03.66 

34.90 

27.76 

1481.9 

OSS 

010  32 

03.78 

34.92 

27.77 

1482.9 

OBS 

01050 

03.71 

34.91 

27.77 

1482.9 
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Table  VIII. — Observed  and   Interpolated  (t<ean<).trraiiliic-  Data    fmni    Stations   Occupied    liy    USCGO   SHKRMAX, 
August  1972,  Prepared  from  NOIX."  Listing'  No.  31-S3T1. — Continued 


KFFIU       31        8311 

veAR 

1972 

61. 

IDP    0J512 

AIK 

TEMP          09. 

,0 

OIR     eUI     PLR 

«I'40-01R 

27 

INSI    NANStN    CAST 

TEN    SO    1306 

CUN5EC                0006 

munth     Ob 

SHIP    IH 

4tl 

HULri          ca. 

.  3 

20 

2          3 

Hl.^O-SPU 

16 

TRACP    01  H 

5    SOUARE       4 

LAT             *t6    59       N 

DA» 

06 

OA 

lA    USE       1 

BAKOMfclR     10  13. 

.2 

ScA 

<ll.D-f  3R 

DURA  I  (UN 

2     SOUARE    66 

LONU       Osb    3l.r)W 

MOUK 

10.1 

AKtA                05 

CLOUD     I/A          6/5 

CL/IK 

•<LA  IhcH 

XI 

UKlG       A2    055 

1     SUUARE    66 

CASTNUF/TIMt 

LVLTVP 

Ufct'IH 

TtMP 

SAL 

SIL..1A-I 

OVNU»'Irt 

SND    VtL 

JXYO 

P)4 

TGI     P          NU2          .-iUi 

SIU3          PH 

STO 

COO  00 

0  7.94 

32.46 

25.33 

OO.OOJ 

1 4  79  .  4 

10.1 

UBS 

00000 

07.94 

32.4d5 

25.33 

14(9.4 

STO 

000  10 

06.  15 

32.85 

25.86 

00.024 

1471.0 

SIO 

000  <:o 

04.64 

33.15 

26.28 

00.044 

1467.4 

SID 

OU030 

03.42 

33.40 

26.60 

00. J60 

1462.7 

10.1 

OBS 

000  35 

02.92 

33.507 

26.7  2 

1460.8 

SID 

00050 

01.115 

33.67 

26.94 

0j.0d5 

1456.6 

13.1 

OBS 

00064 

01.42 

33.824 

27.09 

1455.1 

STD 

00075 

01. 9d 

J3.96 

27.16 

00.111 

145H.0 

10.1 

OBS 

OOOV 

02.  7  > 

34.176 

27.27 

1461  .9 

SID 

00100 

02.73 

34.18 

27.28 

00.132 

1462.0 

STD 

001^5 

02. 7o 

34.30 

27. 37 

U0.152 

1462.7 

10. 1 

OBS 

001  iv 

02.76 

34.313 

27.36 

1462.8 

SID 

00150 

02.73 

34.36 

27. 4i 

00.169 

1463.2 

10.1 

OBS 

001V<> 

02.61 

34.496 

27.52 

1464.3 

SID 

OO-iOO 

02.  9o 

34.53 

27.53 

CO. 201 

1405.1 

SIO 

002  50 

03.95 

34.74 

27. 6C 

00.228 

1470.4 

10. 1 

UBS 

002  59 

04.09 

34.767 

27.61 

1471.2 

SID 

00300 

04.  44 

34.85 

2  7.64 

00.253 

1473.4 

10.1 

UBS 

O031J9 

04.6-^ 

34.945 

27.65 

1476.1 

STD 

00400 

04.67 

34.94 

27. .,9 

00.301 

1476.2 

13.1 

OBS 

T0&479 

04.24 

34.909 

27.71 

•  •*> 

»•< 

1415.6 

• 

REHJ       31       8311 

YEAR 

1972 

JOIUP     00300 

AIR 

TEMP          09.7 

OIR    HOI     PER 

WINO-aiR 

27 

CONSEC                0007 

MONTI 

1       01 

SHIP     IM 

■  EI 

"iULb           09.1 

22 

2          2 

.lUD-SPD 

15 

LAI             4  7    00       N 

DAr 

06 

DATA    USE        1 

OARLMEIR     1015.0 

ScA 

rflND-FUR 

LONG       J46     11       W 

HOUR 

12.5 

AREA                05 

CLCUn    I/A          o/4 

CL/TR 

-EATHEP 

XI 

CASINUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

lEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DY.^DPIM 

SNC     VEL 

iJXYG 

PJ 

SIO 

00003 

07.95 

32.67 

25.47 

00.000 

1479.7 

12.5 

OBS 

00000 

07.95 

32.666 

25.47 

1 4  79  .  7 

SID 

000  10 

07.62 

32.7  3 

25.57 

00.025 

14  78.7 

STD 

00020 

07.29 

32.79 

2^.66 

00.049 

1477.6 

12.5 

GBS 

00025 

07.  12 

32.318 

25.71 

1477.1 

STO 

000  30 

06.13 

33.11 

26.06 

00. J70 

1473.6 

12.5 

IIBS 

00049 

02. H5 

33.791 

26.96 

1461 .1 

SID 

00050 

02.65 

33.  78 

20.97 

00.101 

1460.3 

12.5 

DBS 

000  74 

-    0.36 

33.693 

27.09 

1447.0 

STD 

00075 

-    0.3J 

33.70 

27.09 

00.127 

1447.1 

12.5 

OBS 

00093 

-    0.17 

33.809 

27.17 

144B.5 

SID 

00100 

-    0.03 

33.83 

27.19 

00.150 

1448. 9 

STD 

00125 

00.90 

34.03 

27.29 

00.171 

1 4  54  .  1 

12.5 

OBS 

00148 

01.61 

34.181 

27.37 

1457.9 

STO 

00150 

01.63 

34.19 

27.37 

00.190 

1458.0 

STO 

00200 

02.48 

34.41 

27. 4B 

00.223 

1462. .3 

12.5 

IJ8S 

100202 

02.53 

34.423 

27.49 

1463.1 

12.5 

OBS 

T00246 

03.97 

34.710 

27.58 

1 4  70  .  4 

• 

INST  NANSIN  CAST 
TRACE  OlK 
OURATION 
ORIG   A2  055 


TEN  SO  1306 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  o6 
1  SUUARE  76 


RtFIl)   31   8311 

COMSEC  0008 
LAT  47  01  N 
LONG   045  54  1 


CASINUM/TIME   LVLIYP 


YEAR 

1972 

BCIDP    00283 

AIR 

TEMP          09.7 

OIR    HOT    PER 

■IIND-OIR 

25 

INSI     NA.«SCN    CAST 

TEN    SJ    1306 

MUMh 

08 

SHIP    IH 

«EI 

BULB          09.1 

25 

2         2 

.«1N0-SPD 

12 

TRACE    OIR 

5     SOUARE        * 

DAY 

06 

DA 

lA    USE        1 

6ARGMETR     1016.1 

SEA 

»IND-f3R 

DURATION 

2     SOUARE     64 

HOUR 

13.8 

AREA               05 

CLOUD    T/A          1/2 

CL/IR 

^EAIHER 

XI 

ORIG       A2    055 

1     SOUARE     75 

VLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

0Y«0PIM 

SND    «EL 

OXYG 

PJ4 

lUI    P          NU2          NU3 

SIJ3          P^ 

SIO 

00000 

OB.  16 

32.31 

25.17 

00.000 

1480.0 

OBS 

00000 

08.  16 

32.114 

25.17 

1460. 0 

SID 

00010 

08.05 

12.50 

25.33 

00.027 

1480.0 

SIO 

000  20 

07.43 

32.75 

25.61 

00.053 

1478.1 

OBS 

00024 

01.04 

32.869 

25.  76 

1 4  76  .  8 

STD 

00030 

05.65 

33.17 

26.1  7 

00.074 

1411.7 

UBS 

00049 

02.74 

33.824 

26.99 

1460.7 

STO 

00050 

02.71 

33.83 

27.00 

00.103 

1460.6 

OBS 

00073 

02.29 

33.986 

27.16 

1459.1 

SIO 

00075 

02.27 

33.99 

27.17 

00.128 

1459.3 

OBS 

00098 

02.18 

34. 100 

27.26 

1459.4 

SID 

00100 

02.^2 

34.11 

27.27 

00. 149 

1459.6 

SID 

00125 

02.64 

34.29 

27.37 

00.169 

1462.1 

OBS 

00147 

02.99 

34.417 

27.44 

1464.2 

STD 

00150 

03.04 

34.43 

27.45 

00.186 

1464.5 

STO 

U0200 

03.  75 

34.65 

27.55 

00.216 

1468.6 

UBS 

100201 

03.76 

34.650 

27.55 

1466.7 

SIO 

002  50 

04.2  3 

34.81 

27.63 

00.242 

1471  .7 

OBS 

00254 

04.26 

34.824 

27.64 

•  ••«•■ 

14  71  .9 

• 
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Tabi  K   VIII. — Ohsrrvcd  and   Iiitt'iiiolatcd  ( »c('an(>},'fai)liic  Data    from    Stations   Occupied    liy    rS(^f!("   SHEKMAN,   5-7 
Autrust  1!)72,  I'ri'iiaicd  fnini  NODC  lasting  No.  .'il- SSII.— Cojitinucd 


REFIO        <1        OJll 

YfM 

HI? 

BUIOP    0J27S 

AIR 

lEMR           10. fc 

U  1  R    Hli  I     PE  R 

«INO-OIR 

28 

INSI 

ClN^f<              ooot 

niWlH 

00 

SHIP     IH 

Kd 

BULB          C9.9 

28 

3          3 

.IIO-SPD 

14 

IRAC 

LAT             «7    iO       N 

UAY 

06 

U«I«    USL        1 

BARUtfIR     10  16.2 

SEA 

4IN0-f  LiR 

OUR  A 

LUNG       04^    ^U       W 

HOUR 

IS. II 

AKtA               05 

ClUUO     I/A 

CL/IR 

MEAIHER 

XI 

URIC 

C»5INU»/IIHt 

IVLTYP 

OEPIH 

1  tMP 

SAL 

sh;ma-i 

UYNOPIM 

SNO    VEL 

OXYG 

P)4 

I  01    P 

SIU 

001.'  JQ 

07.21 

32.28 

25.27 

OC.OOO 

1476.) 

li.8 

nos 

000  00 

07.21 

32.28 

24.27 

1  4  76  .  3 

SIO 

00010 

07. CV 

32.25 

24.2  7 

00.02  7 

1476.0 

oes 

000  10 

07.09 

32.24 

24.27 

14  76.0 

SIU 

000^0 

05.93 

32.76 

25.81 

00.052 

1472.2 

ues 

00J2J 

05.95 

32.76 

25. ei 

1472.2 

STO 

000  30 

02.55 

33.65 

24.87 

00.069 

1459.3 

UBS 

00030 

02.55 

33.65 

26.87 

1454.3 

GBS 

000  3? 

02.  79 

33.69 

26.8  8 

1460.4 

OBS 

OOOjS 

02.38 

33.70 

26.92 

1458.7 

OBS 

000)6 

02.60 

33.76 

26.9  5 

1459.8 

OBS 

000  ".0 

02.  3S 

33.73 

26.95 

1448.8 

OBS 

OOO^S 

02. <i^ 

3J.75 

2u.96 

1459.2 

SIU 

OOOSO 

01.20 

33.63 

26.95 

00.092 

1453.7 

OBS 

OOOSO 

01.20 

33.6) 

26.95 

1443.7 

UBS 

ooos? 

00.  19 

33.64 

27. J2 

1449.2 

OdS 

ooots 

02.08 

33.97 

27.16 

14  48.3 

SIO 

000  7  S 

02. *9 

34.01 

27.16 

00.117 

1460.3 

MBS 

00075 

02.49 

34.01 

27.16 

1460.) 

OBS 

000  80 

02.50 

34.01 

27.lt 

1460.4 

SIO 

00100 

02.17 

34.06 

27.23 

00.139 

1459.4 

OBS 

00100 

02.17 

34.06 

27.23 

1459.4 

OBS 

001.^0 

02.74 

34.21 

2  7..  10 

1462.4 

SID 

00125 

02.52 

34.24 

27.34 

00.159 

1461.6 

OBS 

00125 

02.52 

34.24 

27.34 

1461.6 

oas 

U012d 

02.46 

34.28 

27.38 

1461 .4 

SIU 

00  ISO 

02.94 

34.42 

27.45 

00.177 

1464.0 

OBS 

OOISO 

02.94 

34.42 

27.45 

1464.0 

UBS 

00164 

01.33 

34.47 

27.45 

1466.0 

OBS 

00172 

02.63 

34.4  3 

27.49 

1463.1 

STO 

00200 

04.25 

34.71 

27.45 

00.207 

1470.8 

UBS 

00200 

04.2:> 

)4.71 

27.45 

14  70.8 

OBS 

J020S 

04.40 

34.76 

27.47 

1471.4 

> 

INSI  SIO  RFCOROER 
OIR  0 

ON        00 . I 
A2  055 


lEN  SO  1306 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  64 
1  SQUARE  75 


UEEIO   31  3)11 

CINSEC  0010 

LAI      47  39   N 

LONG   044  40   ■ 


YEAR 

1972 

80T0P     00)20 

AIR 

TEMP          09. 

.4 

UIP    Miit    PER 

MINO-OIR 

21 

INST    NANSEN    CAST 

MONIH       08 

Ship   ih 

-EI 

dULB          08. 

.6 

30 

4          ) 

MINO-SPO 

14 

TRACE    OIR 

DAY 

06 

OAIA    USE        1 

HAKOIEIR     10  16 

■2 

SEA 

•INO-fOR 

OJRAIION 

HOUR 

18.8 

AREA               04 

CLOUD    I/A          0/2 

CL/IK 

MEAIHER 

XI 

ORIG       A2    04  4 

.»LIYP 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-I 

OYNOPIM 

SNU    VEL 

OXYG 

PJ4 

1 01     P          N02          N03 

SID 

00000 

07.79 

32.25 

25.17 

00.000 

1478.4 

OBS 

00000 

07.79 

32.251 

24.17 

1478.5 

SIO 

000  10 

02.95 

32.68 

26.07 

00.024 

1459.4 

STO 

00020 

-    0.39 

33.00 

26.53 

00.04  1 

1445.0 

UBS 

00024 

-    1.51 

33.120 

26.67 

1440.1 

SIU 

00030 

-    1.51 

33.15 

26. 6S 

00.055 

1440.2 

STO 

00050 

-    1.51 

33.28 

26.80 

00.082 

1440.7 

OSS 

001,50 

-    1.51 

33.280 

26.80 

1440.7 

SIO 

000  74 

-    1.14 

33.40 

26.96 

00.111 

1443.2 

OBS 

000  74 

-     1.14 

33.494 

26.96 

1443.2 

SIO 

00100 

-    0.28 

33.76 

27.14 

00.1)6 

1447.9 

UBS 

00100 

-    0.28 

33.760 

27.14 

1447.9 

SID 

00125 

00.28 

33.95 

27.26 

00.  158 

1451.2 

SIO 

00150 

01.05 

34.  13 

27.37 

00.177 

1455.3 

OBS 

00150 

01.05 

34.1)) 

27. )7 

1455.) 

SIO 

00200 

0J.29 

34.50 

27.46 

00.211 

1466.5 

OBS 

Iu0205 

03.46 

34.428 

27.49 

1467.3 

SIO 

00250 

04.4  7 

34.79 

27. 4<: 

00.240 

1472.7 

UBS 

1 002  70 

04.64 

34.885 

27.65 
•  ••< 

»•• 

1473.8 

• 

TEN  SO  1306 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  64 
I  SQUARE  75 
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Table  VIII. 


Observed  and  Interpolated  OceanoKraphie  Data    from    Stations   Occupied    liy    USCGC    SHERMAN,   5-7 
August  1972,  I'repared  from  NODt'  Listinj;  No.  31-8311. — Continued 


KEFIO        31       Bill 

VE» 

197i 

BOIOP    0t563 

Al  K 

lENP         07. b 

DIR    hi 

,1    PER 

aINO-OIR    32 

CONSEC              0011 

MONTH 

08 

SHIP     IH 

■«EI 

8UL8          07.8 

i^       Z         Z 

JINO-SPO    11 

L&r             <>8    00       N 

04» 

07 

0111    USE       1 

BtRUnEIK     1010.9 

SEA 

■IND-FLR 

LONG       0*5    iO       H 

HOUR 

01. <. 

»RE«                05 

CLOUD    1/4 

CL/IR 

«EAIHER       X* 

C4SINUM/I IXt 

LVLI YP 

btPIM 

lEMP 

SAL 

SIGHA-I 

OVNOPTH 

SSD    VEL 

J«YG              P3 

sro 

OOUOO 

07.  31 

32.23 

25.22 

CO.  000 

1*76.6 

01. <• 

08S 

00000 

07.31 

32.23 

25.22 

1*76.6 

SIO 

00010 

06.91 

32.18 

25.23 

00.028 

1*75.2 

U8S 

00010 

06.91 

32.18 

25.23 

1*75.2 

DBS 

00016 

03.91 

32. *5 

25.79 

1*63.* 

SIO 

00020 

02.13 

32.  38 

25.89 

00.052 

1*55.6 

OSS 

00020 

02.13 

32. IB 

25.69 

1*55.6 

oes 

00022 

00.57 

32.79 

26.32 

1**9.2 

08  S 

00025 

-    0.70 

33.09 

26.62 

1**3.8 

SIO 

000  30 

-    l.*0 

33.15 

26.69 

00.064 

1**0.7 

UBS 

00030 

-    l.*0 

33.15 

26. 6S 

1**0.7 

SIO 

00050 

-    1.62 

33.23 

26.76 

00.096 

1**0.1 

OSS 

00050 

-    1.62 

33.23 

26.  76 

1**0.1 

OBS 

00061 

-    1.57 

33.31 

26.82 

1**0.6 

SIO 

00075 

-    1.38 

33. *6 

20.9* 

00.126 

1**2.0 

UBS 

00075 

-    1.38 

33.** 

26.9* 

1**2.0 

SID 

00100 

-    0.5* 

33.7* 

27.1* 

00.152 

1**6.7 

OBS 

00100 

-    0.5* 

33.7* 

27.1* 

1**6.7 

SIO 

00125 

-    0.13 

33.90 

27.25 

00.17* 

1**9.2 

OBS 

00125 

-    0.13 

31.90 

27.25 

1**9.2 

OBS 

0014* 

-    O.Oo 

11.96 

27.29 

1*50.0 

OBS 

00145 

-    0.05 

3*. 07 

27.38 

1*50.2 

SID 

00150 

00.5* 

l*.ll 

27.38 

00.193 

1*53.0 

OBS 

00150 

00.5* 

3*.  11 

27.38 

1*53.0 

oes 

00157 

01.06 

3*.l* 

27.37 

1*55.5 

OSS 

00170 

01.26 

3*. 15 

27.37 

1*56.6 

OBS 

0017* 

01.73 

3*. 2* 

27. *1 

1*5B.9 

OBS 

00185 

02.10 

1*.29 

27. *2 

1*60.8 

OBS 

00193 

01.53 

1*.2* 

27. *2 

1*58.3 

SIO 

002  00 

01.59 

1*.25 

27. *2 

00.227 

1*58.7 

JBS 

002  00 

01.59 

3*. 25 

27. *2 

1*58.7 

OBS 

00221 

02. *7 

3*.*9 

27.55 

1*63.3 

SIO 

002  50 

03.81 

3*.  70 

27.59 

00.257 

1*69.8 

OBS 

002  50 

03.81 

3*. 70 

27.59 

1*69.8 

OBS 

002  76 

0*.00 

3*.  75 

27.61 

1*71.1 

SID 

00300 

03.82 

3*.  72 

27.60 

00.2b* 

1*70.7 

OBS 

00300 

03.82 

3*. 72 

27.60 

1*70.7 

OBS 

00313 

03.33 

3*.  70 

27.6* 

1*68. B 

OSS 

003*0 

03.79 

3*. 81 

27.68 

1*71.3 

OBS 

00350 

03.86 

3*. 83 

27.69 

1*71.8 

OBS 

00380 

01.83 

3*. 81 

27.69 

1*72.2 

SIO 

00*00 

03.96 

3*. 85 

27.69 

00.332 

1*73.1 

OBS 

00*00 

03.96 

3*. 85 

27.69 

1*73.1 

SID 

00500 

03.8* 

3*.  86 

27.71 

00.377 

1*7*. 2 

OBS 

00500 

01.8* 

3*.  86 

27.71 

1*7*. 2 

OBS 

00508 

U3.8* 

3*.  86 

27.71 

1*7*.* 

• 

INSI    SID    RECORDER 
IRACE     OIR  D 

DURA  I  ION  00.2 

OR  10       A2    055 


lEN  SO  1306 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  8* 
1     SQUARE     85 
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Taimk  VIII. — Oliscrvcd  and   Intorpitlatcil  (Hvanosnipliic  l>al,i    fi-diu    Stalioris   Oiciiiiicd    liy    rs('(!(" 
Au^'iist  lilT'J,  l'n'i>ar('il  froiii  Ndlx'  l.islinj;  No.  :i1-S311. — ('(Hiliiinid 


SHKIt.MAN. 


RtFlO   31 

8311 

TEAK  1972 

BOtDI>  00 

CONSIC 

0012 

NONIH   08 

SHIP  IM 

LtT    «a 

20   N 

o»Y    o; 

OAiA  use 

lUNti   045 

50   H 

HOUA  04.9 

AKtA 

im    lEMP  07.* 

MET    BULU  07.3 

bAHOHETR     10  19.0 
CLUUU     T/A 


OIR    HGt    PEK 

SEA 
CL/fR 


HINO-UIR  Z* 

UIND-SPO  06 
illNO-f  )R 

MEATHER  X* 


INST     STD    RECOKDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.2 

ORIG       A2    0S5 


TEN  SO  1306 
i  SQUARE  « 
2  SQUARE  8* 
1     SQUARE     8  5 


CASINUM/IIHE       LVITYP  DEPTH 


SIO 

UBS 

STD 
DBS 

STD 

ues 

STD 
DBS 
UBS 

STD 
DBS 

SIO 
OBS 

STD 
DBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

SIO 
DBS 

STD 
OBS 

SIO 
OBS 
OBS 

SID 
OBS 
OBS 

SID 
OBS 

SID 
OBS 
OBS 

SID 
OBS 

STD 
OBS 

SIO 
OBS 
OBS 


OOUOO 
00000 
00010 
00010 
00020 
00020 
000  30 
00030 
DOOM 
00050 
00050 
00075 
00075 
00100 
00100 
00110 
00125 
00125 
00150 
00150 
00200 
00200 
00250 
00250 
00300 
00300 
00370 
00400 
00400 
00450 
00500 
005  00 
00600 
00600 
00655 
00700 
00700 
00800 
00800 
00900 
00900 
00904 


TEHP 

07.75 
07.75 
07.84 
07.84 
08.52 
08.52 
08.57 
08.57 
08.36 
08.39 
08.39 
09.39 
09.39 
02.38 
02.38 
02.20 
02.29 
02.29 
02.85 
02.85 
03.12 
03.12 
03.54 
03.54 
03.62 
03.62 
04.03 
03.96 
0  3.96 
03.91 
03.99 
03.99 
03.99 
03.99 
03.72 
03.68 
03.68 
03.70 
03.70 
03.81 
03.81 
03.80 


SIGHA-I  DVNOPIH       SND    VEl       OXTG 


P34       TOT    P 


32.36 
32.36 
32.90 


33.66 

33.95 
34.01 
34.01 
34.32 
34.32 
34.45 
34.45 
34.51 
34.53 
34.51 
34.62 
34.62 
34.70 
34.70 
34.79 
34.79 
34.82 
34.32 
34.89 
34.88 
34.88 
34.87 
34.89 
34.89 
34.90 
34.90 
34.86 
34.87 
34.67 
34.88 
34.88 
34.92 
34.92 
34.92 


25.26 
25.26 
25.67 


26.16 

26.42 
26.46 
26.46 
26.54 
26.54 
27.52 
27.52 
27.59 
27.59 
27.59 
27.62 
27.62 
27.66 
27.66 
27.69 
27.69 
27.70 
27.70 
27.72 
27.72 
27.72 
27.71 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.76 
27.76 
27.76 


OC.OOO       1478.5 

1478.5 

0J.025       1479.7 


00.047 
00.067 

00.102 
00.141 
00.167 

00.180 
00.193 
00.217 
00.239 
00.261 

00.304 

00.347 
00.390 

00.433 
00.476 
00.519 


1483.8 

1483.7 
1483.9 
1483.9 
1488.5 
1468.5 
1460.8 
146). 6 
1460.3 
1460.9 
1460.9 
1463.9 
1463.9 
1466.0 
1466.0 
1468.7 
1468.7 
1470.0 
1470.0 
1472.9 
1473.1 
1473.1 
1473.7 
1474.9 
1474.9 
1476.6 
1476.6 
1476.3 
1476.9 
14  76.9 
1476.7 
1478.7 
1480.8 
1480.8 
1480.9 
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Tabu:  VIII. — Observed  and  Interpolated  Oceanojiraphic  Data   from    Stations   Occupied   by  TJSCGC   SHERMAN, 
August  1972,  I'repared  from  NODC  Listing  No.  31-8311. — Continued 


5-7 


REFIO  31  8311 
CONSEC  0013 
Ltl  «a  35  N 
LONG  0*i    30   u 


CtSTNUM/TIHE   IVLlrP 


YEAH 

1472 

BOTOP    0113* 

tIR 

TEKP         07.3 

OIR    HOT    PER 

VIND-DIR 

2* 

INST    STO   RECORDER 

TEN    SO    1306 

HONIH 

1       06 

SHIP    IM 

MET 

BUie          07.2 

29 

2         2 

11IN[>-SP0 

06 

TRACE    OIR                        D 

5    SOUARE       * 

otv 

07 

0*11    USE       1 

BAROMEin    1020.0 

SE* 

WlNO-fOR 

DORA  11  ON                 00.3 

2    SQUARE     8* 

HOUB 

07.2 

«RE«              03 

CLOUD    I/> 

CL/IM 

■ElInEH 

X* 

ORIG      A2    055 

1    SQUARE    85 

•Lirp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&>l«-I 

OTNOPIM 

SNO    VEL 

oxrc 

PJ* 

TOT    P         N02         ND3 

S103          PH 

STO 

00000 

09.70 

33.79 

26.08 

00.000 

1*87.7 

UBS 

000  00 

09.70 

31.79 

26.08 

1*87.7 

SIO 

00010 

09.69 

33.80 

26.09 

00.019 

1*87.9 

OSS 

00010 

09.69 

33.80 

26.09 

l*a7.9 

SIO 

00020 

06.11 

3*.03 

26.79 

00.035 

1*7*. 6 

SIO 

000  30 

03.7* 

3*. 20 

27.20 

00.0*6 

1*65.2 

OBS 

00030 

03.7* 

3*. 20 

27.20 

1*65.2 

SID 

000  SO 

02.60 

3*.3B 

27. *5 

00.061 

1*60.9 

OBS 

oooso 

02.60 

3*. 38 

27. *5 

1*60.9 

SIO 

00073 

02.36 

3*.*6 

27.53 

00.077 

1*60.3 

OBS 

00073 

02.36 

3*.*6 

27.33 

1*60.3 

SID 

00100 

02.71 

3*. 38 

27.60 

00.090 

1*62.* 

OBS 

00100 

02.71 

3*. 58 

27.60 

1*62.* 

STO 

00123 

03.18 

3*.  70 

27.63 

00.102 

1*65.0 

OBS 

00123 

03.18 

3*. TO 

27.65 

1*63.0 

OBS 

001*1 

03. *6 

3*.  73 

27.65 

1*66.3 

STO 

00130 

03. *6 

3*.  7  3 

27.65 

00.11* 

1*66.7 

OBS 

00150 

03. *6 

3*.  73 

27.63 

1*66.7 

SID 

00200 

03.71 

3*.  82 

27.69 

00.136 

1*68.7 

OBS 

00200 

03.71 

3*. 82 

27.69 

1*68.7 

STO 

002  30 

03.76 

3*.  8* 

27.71 

00.157 

1*69.7 

DBS 

002  30 

03.76 

3*.  8* 

27.71 

1*69.7 

STO 

00300 

03.80 

3*. 83 

27.71 

00.178 

1*70.8 

OBS 

00300 

03.80 

3*. 83 

27.71 

1*70.8 

SID 

00*00 

03.76 

3*.  87 

27.73 

00.220 

1*72.3 

OBS 

00*00 

03.76 

3*. 87 

27.73 

1*72.3 

SID 

00500 

03.68 

3*. 87 

27.7* 

00.261 

1*73.6 

OBS 

00300 

03.68 

3*. 87 

27.7* 

1*73.6 

DBS 

005** 

03.71 

3*.BB 

27.7* 

1*7*. 3 

STO 

00«00 

03.38 

3*. 86 

27.7* 

00.303 

1*7*. 8 

OBS 

00600 

03.38 

3*.  86 

27.7* 

1*7*. 8 

SIO 

00700 

03.35 

3*. 87 

27.75 

00.3*5 

1*76.3 

OBS 

00700 

03.55 

3*. 87 

27.73 

1*76.3 

STO 

00800 

03.33 

3*. 87 

27. 7S 

00.  38  7 

1*77.9 

OBS 

00800 

03.53 

3*. 87 

27.75 

1*77.9 

SID 

00900 

03.33 

3*. 88 

27.76 

ao.*29 

1*79.6 

OBS 

00400 

03.53 

3*. 88 

27.76 

1*79.6 

STO 

01000 

03.39 

3*. 90 

27.77 

00.*71 

1*81.6 

OBS 

01000 

03.59 

3*.  90 

27.77 

1*81.6 

OSS 

01020 

03.6* 

3*. 90 

27.77 

!•••••••• 

1*82.1 

• 
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Taki.k   IX. — Observed   and   Tiiteipolatcd   Oceiino-riapliic    I)a(a    from    Stations   Occupied    by   USCGC 
(lALLATIN,  ;U  December  1!)72-1  .Faniuuy  l!t7;i,  l*rei)are(i  from  NODC  Listinjr  No.  31-8327. 


KEflD       31  93^7 

CJNScC  0001 

III            si  0^       N 

LUW,       0<i»  H       K 


YE»i>   l•>^^ 

HUNtH        11 

otr         11 

HOUR    lb. 9 


SHIP 
Oil* 
ARE* 


CtSINUn/IIHE       KlIYP 


STO 

00000 

U8$ 

00000 

SIO 

OOJIJ 

OBS 

00010 

STO 

00020 

UBS 

00020 

SID 

000  30 

OBS 

000  30 

STO 

000  SO 

U8S 

00050 

SID 

000  74 

OBS 

000  75 

uas 

00b  41 

STO 

00100 

OBS 

00100 

SIO 

OOWi 

OBS 

00W5 

IP    0J1^6 

AIK 

lEHP       -08.3 

OIK    HliT    PcR 

KlNO-OI  R 

27 

INST     STO    RECORDER 

•    It 

NET 

BULB       -08. 

.3 

33 

*         2 

<INO-SPU 

25 

TRACE    OIK                        1 

i    JSE        1 

b«KCMETR     1031.2 

SEA 

WINO-FUR 

DURA  1 1 GN 

i               05 

CLOUU    T/* 

CL/TR 

HEATHER 

X7 

ORll.       A2    056 

IfcNP 

SAL 

SI&MA-T 

OYNOPIM 

SHO    VEl 

UXYG 

PO* 

lOI    P          NU2          N03 

i.oa 

92.84 

26.43 

00.000 

1**1  .3 

i.oa 

32.  e« 

26.<.3 

1**1 .J 

1.  10 

32. B5 

26. *4 

00.016 

1**1.* 

1.  10 

32.05 

26.** 

1**1.* 

1.10 

32.65 

26.** 

00.032 

1**1.5 

1.10 

32.05 

2o.** 

1**1 .5 

1.10 

3^.66 

26.** 

00.0*1 

1**1.7 

1.10 

32.86 

26.** 

1**1.7 

1.  10 

32.86 

26.** 

00.060 

1**2.0 

1.10 

32.86 

26.** 

1**2.0 

0.91 

32.'»<. 

26.51 

00.119 

1**3.1 

0.19 

32.  S» 

20.5I 

1**1.1 

1.12 

32.99 

26.55 

1**2.8 

1.17 

33.27 

26.76 

00.15* 

1**3.1 

1.17 

33.27 

26.78 

1**3.1 

l.2l> 

33.31 

26.61 

00.185 

1**3.2 

I. 2b 

33.31 

26.61 
•  ••< 

1*1 

■  •••••***i 

1**3.2 

• 

TEN  SO  1306 
5  SUUARE  * 
2  SOUARE  66 
1     SQUARE     7  7 


REFIO       31  8127  YEAR     1973 

CCJNSEC  0002  MONTH       01 

CAT             *6  58       N  DAY             01 

LUNC       0*7  *0       >  HOUR    01.5 


CASTNUH/IIME        LVLTYP 


STO 

00000 

OBS 

00000 

SIO 

00010 

UBS 

00010 

STO 

00020 

OBS 

00020 

SID 

00030 

OBS 

000  30 

.    3 

00050 

OBS 

000  50 

STO 

000  75 

OBS 

000  75 

OBS 

00085 

OBS 

00089 

UBS 

0009* 

STD 

00100 

OBS 

00100 

STO 

00125 

OBS 

00125 

SIO 

00150 

OBS 

00150 

OBS 

00160 

BUlOP    U0ld2 

AIR 

TEHP       -C6.7 

OIR    h 

^T     PER 

HIND-OIR 

32 

SHIP    3L 

MET 

ttULB       -06.7 

36 

5          2 

■  INO-SPO 

2* 

OAT*    USfc        I 

eARLHtlR    1035.9 

SEA 

HINO-f JR 

ARE*               03 

CLCUJ    I/A 

CL/IR 

dEAIHE4 

XI 

lENP 

SAL 

SIGMA-I 

UYNOPTH 

SNO    VEl 

OXYC 

PO 

_ 

l.*2 

32.96 

26.53 

00.000 

1*19.8 

- 

l.*2 

32.96 

26.51 

1*39.8 

- 

l.*2 

12.96 

26.53 

00.015 

1**0.0 

- 

I.*2 

12.96 

26.53 

14*0.0 

- 

l.*2 

12.96 

26.53 

00.030 

14*0.2 

- 

l.*2 

32.96 

26.53 

1**0.2 

- 

l.*2 

32.96 

26.51 

00.0*5 

1*40.1 

- 

l.*2 

12.96 

26.53 

1440.1 

- 

l.*2 

32.96 

26.53 

00.075 

1**0.7 

- 

l.*2 

32.96 

26.53 

1**0.7 

- 

l.*2 

32.96 

26.53 

CO. 11 3 

1**1 .1 

- 

l.*2 

32.96 

26.53 

14*1.1 

- 

l.*3 

32. V7 

26.5* 

1**1.2 

- 

1.37 

32.97 

26.5* 

1441.6 

- 

1.21 

33.06 

26.61 

1442.5 

- 

1.15 

33.09 

26.63 

00.1*9 

1442.9 

- 

1.15 

33.09 

26.63 

1442.9 

- 

1.12 

33.16 

26.65 

00.18* 

1443.6 

- 

1.12 

31.16 

26.69 

l'>43.6 

- 

0.97 

31.11 

26.82 

00.216 

1*45.0 

- 

0.97 

33.33 

26.82 

1**5.0 

" 

0.83 

11. *9 

26.95 

^••••••••i 

1**6.0 

INST     SIO    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION 
ORlo       A2    056 


TEN  SO  1 306 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  66 
1     SQUARE     6  7 


hEFID       31  8327 

CUNSEC  0C03 

LAT             46  59       N 

LONG       0*7  11        ■ 


YEAR  1973 
NUNIH  01 
DAY  01 

HOUR    03.3 


8UI0P    00215 
SHIP    11 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR  TEMP  -05.5 
MET  BULB  -05.5 
BAROHEIR  1U34.9 
CICUO     T/A 


OIR    HOT 

PER 

MIND-OIR 

29 

INST    SIO   RECORDER 

03       5 

2 

NIND-SPD 

20 

TRACE    DIR                        I 

SEA 

MIND-FOR 

OUKATION 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

ORI&       A2    056 

TEN  SQ  1306 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  66 
1     SQUARE    67 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SID 

00000 

OBS 

00000 

STD 

OOUIO 

UBS 

coo  10 

SID 

00020 

OBS 

000  20 

STO 

00010 

UBS 

OUOIJ 

SIO 

00050 

OBS 

000  50 

SIU 

00075 

OBS 

00075 

STO 

00100 

UBS 

00100 

SID 

00125 

UBS 

00125 

SIO 

001  50 

UBS 

00150 

OBS 

001  75 

OBS 

00190 

TEMP                SAL  SIGHA-I  OYNOPTH       SNO    VEL       UXYG 

1.34  11.09  26.64  00.000       1440.4 

1.34  11.09  26.64  14*0.* 

1.1*  11.09  26.6*  00.01*        1440.6 

1.34  13.09  2a. 64  1440.6 

1.11  11.10  26.65  00.028        1440.8 

1.11  11.10  26.65  1440.8 

1.12  13.10  26.65  00.0*2  14*1.0 
1.32  11.10  2U.65  1**1.0 
1.27  13.11  26.65  00.070  1**1.6 
1.27  31.11  26.65  1**1.6 
1.18  11.15  26.68  00.105  1**2.5 
1.18  33.15  26.68  1**2.5 
1.08  11.19  26.11  00.138  14*1.4 
1.08  31.19  26.71  1**1.* 
C.^6  11.37  26.85  00.170  1***.6 
C.98  33.37  26.85  14**. 6 
0.76  13. *9  26.9*  00.199  1**6.1 
0.78  13. *9  26.9*  1**6.1 
0.79  H.50  26.95  1**6.* 
0.78  31.51  26.96  1**6.8 
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Table  IX.— Observed  and  Interpolated  Oceanographic  Data  from  Stations  Occupied  by  USCGC  GALLATIN,  31  De- 
cember 1972-1  January  1973,  Prepared  from  XODC  Listing  No.  31-8327.— Continued 
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Tahi.k   IX.— Oliscrved   and    Interpolated   OccanoKniphic   Data    fi-imi   Stations  Occupied  by  USCGC  GALKATIX,  31   De- 
cember 1072-1  .lannary  1!)7."?,  Prepared  from  N"()l>("  I.istint;  No.  31-8327. — Continued 
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Table  IX. — Observed  and   Interpolated   Oceanographic  Data  from  Stations  Occupied  by  USCGC  GALLATIN,  31  De- 
cember 1972-]  January  1973,  Prepared  from  NODC  Listing  No.  31-8327. — Continued 
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Table  IX.— ObscvvMi   and   Interpolated   <)cean()>;rapliie   l>atji   fi(Mii  Slatiens  Occupied  by  USCGC  GALLATIN,  31  De- 
cenilier  1072-1  January  11173,  Prepared  from  NOIX'  Listiuj;  No.  31-K527. — Continued 
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Table  X. — Observed    and    Interpolated    Oceanograpliic   Data    i'lom   Stations  Occupied  by  USCGC 
HAMILTON,  8-10  September  1972,  Prepared  from  XODC  Listing  No.  31-2137. 


•IcFID        3i  21  37  VtAP     l-iT^ 

Ca^SEC  OOOl  MUNlh        OS 

LAT             <.J  55       N  UAV             Oli 

LUho      0*.3  *»l       <«  HOUR    06. 5 


BotuP    0460  7 

AIR     TEMP           17.6 

UlR     hul 

PtR 

h1:4[>-uik   30 

INSI     N4MSEN    C»SI 

rEN    Sa    1306 

Ship  ht 

Ktl    DUtB           15. i 

06       J 

i 

WiNO-SPO    10 

IKACE    OIK 

3    SQUARE        1 

uaTa  use     l 

BARdcltlR     1011. 1 

StA 

WlNO-FU« 

UUKATION 

2    SaUARE    i2 

AKtA                0% 

CLOUJ    I/A         o/e 

CL/IP 

UtAIHtH        X2 

ORIG       A3    059 

1    SQUARE    33 

CAStNUM/Tl'<E        IVlIVl' 


08.4 

09.5 
OS. 5 

oe.i 

08.5 

06.5 
08.5 

08.5 
08.5 

OH. 5 
08.5 


08.5 
03.5 


It. 2 

11.2 

11.2 

11.2 
11.2 


SIO 

nos 

STO 
SID 

I18S 
SID 

06S 

sio 

UdS 
SIO 

U8S 
SIO 
SID 

OBS 
SID 

JUS 
SID 
SID 

DBS 
SID 

JBS 
SID 
SID 

CidS 
SID 

DBS 
SID 
SIO 

UBS 

UBS 
SIO 
SIO 
SID 
SID 

DBS 
SIO 

OBS 
SIO 

OBS 
SIO 

OBS 

DBS 


DEhIh 

COjcO 
00000 
Duo  10 
00020 
00023 
0CU3O 
00046 
00050 
00066 
000  75 
00091 
00100 
00125 
0013] 
00150 

10018  J 
00200 
002  50 
00268 
00300 
00352 
00400 
00500 

100519 
00600 
U0680 
00700 
00800 

100846 

101292 
01300 
01400 
01500 
01750 
01673 
02000 

102339 
02500 

102  794 
03000 

103265 

103734 


lEHP 

17.81 
17.81 
17.05 
17.90 
17.91 
13.64 
09.34 
10.59 
14.05 
13.86 
13.37 
13.21 
12.21 
11.57 
09.57 
06.62 
07.19 
08.18 
C8.30 
07.83 
07.14 
06.56 
05.69 
05.57 
05.43 
05.25 
05.18 
04.65 
04.72 
04.19 
04.18 
04.08 
03.99 
03.77 
03.67 
03.59 
03.37 
03.26 
03.03 
02.82 
02.61 
02.40 


SAL 

32.93 

ii.'iZ  7 

33.18 

33.44 

33.515 

33. el 

34.141 

34.51 

35.581 

35.57 

35.530 

35.49 

35.31 

35.197 

34.86 

34.372 

34.51 

34.7  8 

34.826 

34.  79 

34.749 

34.  76 

34.  ol 

34.817 

34.90 

34.949 

34.95 

34.95 

34.950 

34.965 

34.96 

34.96 

34.96 

34.95 

34.950 

34.95 

34.937 

34.94 

34.931 

34.93 

34.920 

34.899 


SIGMA-I 

23.75 
23.75 
23.93 
24.12 
24.18 
25.17 
26.41 
26.49 
26.64 
20.66 

20.75 
26.75 
26.81 
26.84 
26.93 
27.00 
27.03 
27.09 
27.1  1 
27.15 
27.22 
27.31 
27.46 
27.48 
27.56 
27.63 
27.64 
27. 6« 
27.69 
27.76 
27.76 
27.77 
27.78 
27.79 
27.80 
27.81 
27.82 
27.83 
27.65 
27.87 
27.86 
27.88 


OVUDPIH       SND    VEL       UXYO 


PU4       lOI    P  N02  N03 


SlD3 


00.041 
00.060 

00.113 

00.15  7 

00.194 

00.228 
00.260 


00.347 
00.400 


00.540 
00.616 


00.740 
00.793 


1513.5 
1513.5 
ISl-t.l 
1514.7 
1514.8 
1502.4 
1487.6 
1492.7 
1506.2 
1505.7 
1504.3 
1503.8 
1500.6 
1498.4 
1491 .1 
1479.7 
1482.4 
1487.4 
1488.2 
1486.9 
1485.0 
1483.6 
1481 .8 
1481 .6 
1462.5 
14B3.2 
1483.2 
1483.6 
1483.6 
1489.0 
1489.1 
1490.4 
1491.7 
1495.0 
1496.6 
149a. 5 
1503.3 
1505.6 
1509.7 
1512.3 
1S16.0 
1523.3 


keHO        31 

2137 

YEAR 

1972 

dUIOP    04654 

AIR 

IEbp           Id.o 

DIR     hGT     PtR 

UIND-OIR 

31 

lt«SI   nanSen  casi 

lEN   sa    1306 

CtjNSEC 

0002 

MOMH       09 

SHIP    HI 

<t  I 

BULB           15.0 

05 

5         4 

HIND-SPU 

15 

IRACE     DlR 

5    SQUARE        1 

LAI             43 

37      N 

OAV 

OH 

OAIA    USE        1 

BA(AbHETft     lulO.7 

SEA 

rtlNO-EUR 

CURAIION 

2    SQUARE     24 

LuNO       044 

3d      W 

MOOR 

17.9 

AREA                05 

CLUUO    t/A          H/6 

CL/TR 

aEAlMER 

XI 

ORIG       A3    059 

1     SaUARE     34 

LaSInuM/I IME 

lvliyp 

DtPlH 

IEMP 

SAL 

SlbMA-I 

DYhOPFH 

SND    VEL 

UX»G 

PlJ4 

I  CI    P          N02          NC3 

S1U8         PM 

SIO 

00000 

19.04 

35.24 

23.69 

OC.OOO 

1517.4 

17.9 

OBS 

00000 

19.04 

33.<;40 

23. 6S 

1517.4 

SID 

00010 

16.63 

33.29 

24.30 

00.039 

1510.6 

SIO 

00020 

14.53 

33.33 

24.81 

00.073 

1504.2 

I  7.9 

06  S 

00022 

14.14 

33.344 

24.9  0 

1502.9 

SIO 

00030 

12.27 

33.95 

25.74 

00.100 

1497. o 

17.9 

OBS 

00044 

10.54 

34.  72  7 

26.66 

1492.7 

SID 

00O50 

11.01 

34.  vO 

26.7  1 

00.1 36 

1494.7 

17,9 

DBS 

00066 

11.75 

35.209 

26.82 

1498.0 

SID 

00075 

11.66 

35.27 

20.86 

00. 16o 

1497.9 

1  7.9 

DBS 

00068 

11.53 

35.283 

26.92 

1497.6 

SID 

00100 

10.  Id 

35.07 

26.99 

00.197 

1492.8 

SIO 

00125 

07.81 

34.  70 

27.09 

00.223 

1463.8 

I  7.9 

UBS 

00131 

07.33 

34.029 

27.10 

1482.0 

SIO 

00150 

06.10 

34.46 

27.14 

00.248 

1477.2 

17.9 

U8S 

00180 

04.74 

34.301 

27.17 

14  72.0 

SID 

00200 

04.78 

34.36 

27.22 

00.294 

1472.5 

SIO 

002  50 

04.66 

34.50 

27.32 

00.336 

1473.9 

17.9 

UBS 

00267 

04.66 

34.546 

27.35 

1474.3 

STO 

00300 

04.91 

34.62 

27.41 

00.374 

1475.1 

17.9 

OBS 

00355 

04.95 

34. 761 

27.51 

1476.3 

SIO 

00400 

05.65 

34.95 

27.58 

00.436 

1480.2 

17.9 

OBS 

0044  7 

05.92 

35.053 

27.63 

1482.2 

SID 

00500 

05.42 

35.01 

27.65 

00.492 

1481.0 

1  7.9 

OBS 

100534 

05.16 

34.968 

27.67 

1460. 5 

SIO 

006  00 

04.91 

34.98 

27.69 

00.542 

1480.5 

SIO 

00700 

04.62 

34.96 

27.71 

00.590 

1481.0 

17.9 

06  S 

100709 

04.60 

34.963 

27.71 

1481 .0 

STO 

008  00 

04.47 

34.96 

27.73 

00.637 

1482.0 

17.9 

OBS 

00869 

04.36 

34.963 

27.74 

1483.0 

17.9 

UBS 

101336 

03.99 

34.966 

27.78 

1488.9 

• 
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Tabi.k  X.— Obsorvcd   and    Interpoliitcd   Ocoaiiofri'aphic   Data    from    Stations   Occiiiiicd    by    I'SCGC 
Soptfiulicr  l!t72,  I'n'paivd  fi-oni  N(»I)("  Listinj;  No.  31-2137. — Continued 


HAMILTON,   8-10 


REHO       31       21)7  yt*"     llli 

CClNSEC              0003  HONTm      04 

LI'            «?   <>i      N  OAf            Oil 

LONG      0^4   26      H  HUU(>    23.1 


BolOp    O'.JSa 

Ship  Hf 

DATA    USE        1 
AKEA  Oi 


AIR    TEHP  l6.2 

Mfcl     bULB  16.2 

BARUHblK     lOCb.l 
CLOUd    I/A  a/c 


OIR    MGI     PEK 

05       5         * 
SEA 
CL/IR 


alMO-OIR    2S 
alNO-SPD   2i 
MINO-EUR 
riEA  THER       X6 


INST     NANSEN    CASI 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG       A3    0J9 


TEN  Sg  1M6 
S  SQUtllE  1 
2  SauARE  2« 
1    SQUARE   3* 


CASTNUH/T  IHI 


23. 
23, 
2  3. 
2  J. 
2  3. 
23. 


23. 
2  3. 


LVLltP    OEpTm 


SID 

UBS 

STO 

SIO 
QBS 

SID 

SID 
UBS 

SID 
06  S 

SIU 
UBS 

SID 

SID 
UBS 

SIO 
DBS 

SID 
DBS 

SID 
J8S 

SIO 
08$ 

SIO 
UBS 

SID 

SIU 
OBS 

SID 

SIu 
UBS 

nss 


UOOOO 
OCOOO 
00010 
00020 
000^7 
00U3J 
00050 
0OJ50 

000  75 
00u76 

001  UO 
OOIOU 
00125 
00150 
00150 

002  00 
100200 

0025J 

00253 

00300 

I0C395 

oo<.oa 
oo*.yo 

005J0 
I005d3 

OObOO 

00  7U0 

IJ0772 

oobou 
oosoo 

100'»55 
I014J8 


lEHP 

19.17 
19.17 
17.53 
16.01 

14.61 
12.14 
12.  19 
09.80 
09.63 
09.  16 
09.16 
OS.Od 
07.30 
07.30 
06.6'* 
06.64 
06.60 
06.26 
06.21 
04.64 
04.63 
04.62 
04.66 
04.83 
04.73 
04.26 
04.08 
04.10 
04.16 
04.18 
03.85 


SAL 

34.44 
34.438 
34.32 
34.2  1 

34.130 

34.37 

35.33 

35.328 

34.89 

34.874 

34.93 

34.933 

34.77 

34.66 

34,659 

34.63 

34.631 

34.75 

34.805 

34.80 

34.720 

34.73 

34.868 

34.88 

34.961 

34.95 

34.91 

34.900 

34.91 

34.94 

34.954 

34.942 


SI&NA-I 

24.57 
24.57 
24.89 
25.16 

24.59 

26.8  3 
26.83 
20.92 
26.94 
27.06 
27,06 
27.10 
27.1  3 
27.1  3 
27.20 
27.20 
27.30 
27.39 
27.  39 
27,52 
27.52 
27.64 
27.64 
27,69 
27.69 
27.71 
27.72 
27.73 
27,74 
27.75 
27.78 


oynDpih 

00,000 

00.032 
00.062 

00.088 
00.125 

00.155 

00.182 

00.207 
00.232 

00.279 

00.322 

00.361 

00,429 

00.486 

00.536 
00.583 

00.629 
00.575 


SNO    VCL       UATG 

1519.2 
1519.2 
1514.5 
1509.9 

1505.9 
1499.4 
1499.4 
1490.7 
1490.2 
1488.9 
1488.9 
1485.0 
1482,2 
1482.2 
1480.4 
1480.4 
1481.3 
1480.8 
1480.6 
1475.7 
1475.7 
1477.3 
1477.7 
1479.9 
1479.7 
1479.4 
1479.8 
1480,4 
1482.3 
1483.3 
1490.0 


PU4      TOT    P 


Na3         S|a3         Ph 


"Efl.;      31 
CuNSEC 
LAI  44 

luNG      045 


2137 

VtM« 

1972 

BOlOP     04O41 

iin 

TtMP           ld.2 

U|R    Hul    PtR 

«1nd-oIr 

04 

INSI     NANSEN    CASI 

0004 

MOM 

09 

SHIP    MI 

UEI 

BULB           16,0 

05 

5          4 

.<1ND-SP0 

21 

TRACE    DIR 

01       N 

DAY 

09 

DATA    USE        I 

oAKU'4EIR    1O08.3 

StA 

WIND-FOK 

DURATION 

55       ^ 

HOUR 

04.1 

AREA                05 

ClOUO     I/A          8/8 

Cl/IR 

HEATHER 

X6 

ORIG       A3    059 

IIHt 

LVLlyP 

UEPIH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-I 

UV^UKIH 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ4 

lOI    P         N02         N03 

SIO 

OOOCO 

19.65 

34.24 

24.30 

00.000 

1520.3 

C4.1 

UBS 

00000 

19.65 

34.244 

24.30 

1520.3 

SIO 

UOOIO 

12.66 

33.32 

25.5  7 

00.030 

1498.4 

SIO 

UOJ20 

08.51 

33.40 

24.97 

00.053 

1483.1 

04.1 

UBS 

00025 

07.49 

33.193 

25.95 

1479.0 

SIU 

00030 

09.15 

33.82 

26.19 

00.372 

1486.2 

SID 

00050 

13.04 

35.40 

26.71 

00.104 

1502.3 

04. 1 

OBS 

000  50 

13.04 

35.400 

,.6.7  1 

1502.3 

SIU 

000  75 

11.68 

35.26 

2o.8  7 

00.136 

1497.9 

04,1 

OBS 

00075 

11.68 

35.264 

2o.e7 

1497.9 

SIo 

00100 

10,15 

34.99 

26. -<3 

00.166 

1492.6 

U4.1 

OSS 

001 00 

10.15 

34.986 

26.93 

1492.6 

SIO 

00125 

09.26 

34.94 

27.05 

0J.193 

1489.7 

SIO 

00150 

08.92 

34.69 

27.07 

00,219 

1488.7 

04.  t 

OBS 

00150 

08.92 

34.695 

27.07 

1488.7 

SIO 

OO^CO 

10.03 

35.25 

27.16 

00,269 

1494.1 

04.1 

G8S 

100205 

10.07 

35.273 

27.1  7 

1494.4 

SIO 

00250 

09.31 

35.20 

27.24 

00.315 

1492.2 

SID 

00300 

08.06 

35,07 

27.34 

00.357 

1466.2 

04.1 

UBS 

00305 

07.91 

35.056 

27.35 

1487.7 

SIO 

OOitOO 

04.13 

34.63 

27.50 

00.4^') 

1473.5 

04.1 

JBS 

100405 

04.05 

34.628 

27,51 

1473.2 

SID 

00500 

05,01 

34.92 

27.64 

00.486 

1479.2 

04.1 

UBS 

U0510 

05,06 

34.943 

2/. 64 

1479. o 

Sin 

00600 

05,05 

34.99 

27,68 

00,537 

1481.1 

04.1 

U8S 

T00610 

05,05 

34.992 

27.68 

1481 .3 

SIO 

00  700 

04,98 

35.01 

27.  70 

00.566 

1482.4 

SIO 

00800 

04.84 

35.02 

27.73 

00,634 

1483.6 

04.1 

JBS 

I JU6  10 

04.82 

35. 022 

27,73 

1483.7 

SIU 

00900 

04.57 

35.00 

27.74 

00.680 

1484.1 

SID 

01000 

04.32 

34.97 

27.75 

00.726 

1484.7 

04.1 

UBS 

IU10I5 

04.^9 

34.970 

27.75 

1484.8 

04.1 

DBS 

101525 

03.72 

34.9J6 

27.79 

•  *•••< 

1491  .0 

• 

TEN  Sg  1306 
5  SaUARE  2 
2    SOUARE    44 

1  Square  45 
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Table  X.— Obseired   and    Iiitcvpolated   Oceanograpliic   Data    from    Stations   Occupied    liy    TTSCGC    HAMILTON,   8-10 
Scptfiiiher  1972,  I'lvpaivd  from  NOIX;  Listing  No.  31-2137. — Continued 


r€FIO       31       2137 

YbAR 

ls72 

BOTUP     03886 

4IR 

ItMP            Irj.O 

olK    HOT    PtR 

JINO-Ul"    32 

CUNSCC            uao5 

MUNI 

M         09 

SHIP    HI 

Mil 

■iULK           I*. 7 

i2 

3         2 

JINO-SPO    15 

lAT            **    07      N 

o»y 

0^ 

oaiA  ust     1 

oAPQIEIk     lOlJ.O 

SEA 

JIND-FOH 

LUNG       0*6    32       • 

"UUP 

08.0 

«KE<                05 

CLOUO    1/4           7/8 

CL/TR 

MEATHER       A6 

CASInUm/I IMt 

LvLiyc 

UlUM 

lEHP 

SAL 

SIOMA-I 

UYNJPIM 

S^    VtL 

UXYG                PJ' 

SIU 

00000 

17.19 

32.99 

<;3.95 

00.000 

1511./ 

OB.  6 

dBS 

UOOUO 

17.19 

32.992 

23.95 

1511./ 

STO 

OUOIO 

16.90 

32.97 

2-.. 00 

00.039 

1511.0 

STO 

00020 

16.61 

32.95 

2*. 06 

00.0/8 

1510-2 

ud.6 

Odb 

0002* 

16.50 

32.9*6 

2*.  OS 

1509.9 

STO 

U00  30 

13.22 

33. 3* 

25.09 

00.112 

1500.0 

06.6 

DBS 

000*9 

06.56 

3*. 1/5 

2o.85 

1*77.0 

SID 

000  50 

06.53 

3*. 18 

26.8  6 

00.153 

1*76.9 

06.6 

ues 

000/3 

06.2* 

3-*.  30/ 

2/. 00 

1*76.3 

SIU 

00075 

06.30 

3*. 33 

2/. 00 

00.182 

l*7o.6 

Ou.6 

OBS 

0009U 

06.86 

3*. 513 

2/. 08 

l*/9.5 

SID 

OolOO 

06.8/ 

3*. 52 

2/.oa 

00.200 

l*/9.6 

SIU 

00125 

06.99 

3-.. 63 

2/. 15 

00.232 

1*80.6 

OH. 6 

OBS 

001*6 

U/.IO 

3*. 669 

2/. 16 

1*81 .* 

SID 

001  50 

06.98 

3*. 66 

2/. 17 

00.256 

1*81.0 

SID 

OOiOO 

05.85 

3*. 60 

27.2/ 

00.300 

1*7/. 2 

Ud.6 

UBS 

T  002  00 

05.85 

3*. 597 

27.27 

1*7/. 2 

SID 

002  50 

05.82 

3*.  73 

27.38 

00. 339 

1*78.1 

06.6 

OBS 

00298 

05.80 

3*. 811 

27. *5 

1*78.9 

SID 

00300 

05.  /7 

3*.  8  1 

27. *5 

00.37* 

1*78.8 

08.6 

Q8S 

T0CJy6 

o*.a5 

3*. 817 

27.5/ 

1  *  76  .  7 

SID 

00*00 

0*.85 

3*. 82 

2/. 57 

00. *3/ 

1  *  /6  .  7 

09.6 

UBS 

oo-.9a 

o*.e5 

3*. 921 

27.65 

1*79.5 

SIU 

0050J 

0*.b6 

3*. 92 

27.65 

ao.*9i 

1*78.6 

08.6 

UBS 

100596 

05.09 

35.00/ 

2/. 65 

1*81.2 

STO 

006  00 

05.08 

35.01 

2/. 69 

00.5*0 

1*81 .2 

SIU 

CO/00 

0*.  75 

3*. 98 

2r.ll 

00.588 

1*81.5 

08.6 

OBS 

100/91 

0*.52 

3*. 965 

21.72 

1*82.0 

STO 

ojeoo 

0*.51 

3*. 96 

21. U 

00.635 

1482.1 

STU 

009  00 

0*.  37 

3-.. 96 

21.  7* 

00.662 

1*83.3 

08.6 

OBS 

100991 

0*.26 

3*. 962 

21.  /5 

1*8*. 3 
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Tabi.k  X.— Olis.TVfd   Mini    hit<T|i(iIiit("(l   (•(•.■iiiiofrr.ipliic    Iiat;i    fnnii    Sl;ili(ius   Occupied    liy    TSCGC   HAMILTON,   8-10 
Scplcnilici-  HIT'J.  I'n'parcMl  fniiii  NODC  I.isliii;;  No.  31-2137. — ('(nil  iiiucd 
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SIO  OOoOJ  03.06  34.86  27.71  00.564        1479.3 

13.7         OBS  100002  03.86  34.856  27.71  1479.3 

SIO  00900  03.82  34.86  27.71  00.611       1480.8 

SIO  OICOO  03.78  34.87  27.72  00.658       1462.3 

13.7         U8S  101006  03.78  34.868  27.73  1482.4 

13.1         JBS  lOlOyo  03.82  34.677  27.73  1484.0 
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Table  X.— Oliservod  and   InteriKilated  Oceanosiaiiliic  Data    fnmi    Statimis   Occupied  l).v   USCGC   HAMILTON,   8-10 
Spptenibcr  1972,  I'lvpaied  from  XODC  I-istiiijr  No.  31-2137.— Continued 
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Table  XI. — Observed  ami   Interpolated  Oopanofirapliic    Data   from   Stations  Occupied  by  USCGC 
DALLAS.  7-!)  March  1!)71,  Prepared  from  XODC  Listin<i-  No.  31-82r)7. 
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Tabi.k  XI. — Observed   and    IiiteriH)lat('(l   OocaiKi^'iapliic   Data  fr Stations  Kcilipicd  by  USCOC  DALLAS, 

1071,  Prepared  from  NODC  ListiiiK  -No.  31-82riT. — roiitinuecl 
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'IVviiiK  XI. — Ohsci-vcd   nnil    Iiiterixihited   ((craiioiiriiphic   Dala  fniiu  Stations  Occupied  liy  IJSCCiO  DALLAS,  7-0  March 

15)71,  I'lvpaii'd  fmni  NODC  Listing'  N.i.  .S1-S2r)7.— ('(UitimiPd 
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Tabi.f.  XI. — Observoii 
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Tabi.k  xr. — ObsorvtMl   and    Iiilfrpdlali'd   (K-ciiiuiiriapIiu'   Data  frtnii  Stations  Occupied  by  USCGC  DALLAS,  7-f)  March 

1971,  rreparcd  from  XOL>0  Listing  No.  ;<1-.S257. — Continued 
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0*.77 

35.01 

27.73 

1*B9.9 

SID 

01300 

0*.65 

35.01 

27.7* 

01.*69 

1*91.1 

OBS 

01300 

0*.65 

35.01 

27.7* 

1*91.1 

SID 

01*00 

0*.*5 

3*.  99 

27.75 

01.519 

1*91.9 

JBS 

01*00 

0*.*5 

3*.  99 

27.75 

1*91.9 

STO 

01500 

0*.27 

3*. 97 

27.76 

01.570 

1*92.9 

OBS 

01500 

0*.27 

3*. 97 

27.76 

1*92.9 

* 

HI^D-OIR    21 
WIND-SPD    23 
WINO-FJR 
WEATMtR        X2 


INST    SIO    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

OURATIUN  00.2 

OKIG        A*    025 


TEN  SO  1207 
5  SOJARE  3 
2  SUUARE  80 
1     SuJARE     90 


PJ*        TOT     P 
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Tabi.k  XI. — (llisfivcd   aiifl    Iiitorpulatcfl   Ocoanoin-apliic   Data  fi-oni  Stations  Ocfiipii'd  li.v  USCOC  DALLAS,  7-9  Maroli 

1971,  l"i-epai-ed  from  NOl^C  Listing  No.  31-82ri7. — t'ontimiMl 


RiflU       31       em  YeAO  l<ni  OOIDP    0'>J03  «I1<    IEXP  If.t  OIR     H;,I     PfK  «INO-JI«    Zi  I'lSt     StD    hEtOKDiiK  TE")    SO     WOT 

CUNSEC  0006  MONTH  Oi  SHIP    UG  i^Et    BULl*  16,7  ^9  WI^JO-S>*n    2-)  t.<ACE     OIR  D  5     SJU4HE         1 

L4T  iH    50       N  DAY  0«  UAIA    USE        I  bAMOHETR     1014. 0  SEA  <.  ^l;.l)-EJft  UJRATtON  00.6  ^     SQUARE     -13 

lUNG       0^0    20       H  HOUR  15.1  AKEA  05  CLOU')     I/«  CL/IK  «FAHE'<        «1  HR  lo       A*    025  L     SJUAR^     tO 

ClSTNUK/TIXt       IVIIYP  OtPIM  TEMP                SAL                SIljMA-l          DYNOPIM       SNO    VEL       U«t  G                P 14       ICI     P          hj^          NO)          SID)          PM 

STD  00000  16.53             36.25                26.60                OC. }00        1511. r 

15.1         06S  00000  16.53            36.25              25.60                                    151J.r 

STD  00010  16.52 

OSS  00010  16.52 

STD  00020  16.52 

OBS  00020  U.52 

STD  00030  16.51 

OBS  000  30  16.51 

SID  00050  16.47 

OSS  00050  16.47 

STD  00075  16.45 

OBS  00075  16.45 

STO  00100  16.65 

OSS  00100  16.65 

SID  00125  16.76 

OBS  00125  16.76 

STD  00150  16.73 

OBS  00150  16.73 

STO  00200  16.60 

OBS  00200  16.60 

STD  00250  14.89 

OBS  00250  14.89 

STO  00300  14.61 

OBS  00300  14.61 

STD  00400  13.24 

OBS  00400  13.24 

STD  00500  10.85 

DBS  00500  10.85 

STO  00600  09.05 

OBS  00600  09.05 

STD  00700  07.51 

OBS  00700  07.51 

STO  OOBOO  06.37 

OBS  00800  06.37 

STD  00900  05.55 

nSS  00900  05.55 

STO  01000  05.01 

OSS  01000  05.01 

STO  01100  04.71 

OBS  01100  04.71 

STO  01200  04.56 

OBS  01200  04.56 

STO  01300  04.46 

OBS  01300  04.46 

SID  01400  04.16 

OBS  01400  04.16 

SID  01500  04.03 

OBS  01500  04.03 

STO  01750  03.95 

OBS  01750  03.95 

STD  02000  03.76 

OBS  02000  03.76 

STO  02500  03.48 

OSS  02500  03.48 

STD  03000  0.>.14 

OSS  03000  03.14 
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Tahi.k  Xl.     (tlisiM-v(>(l   iiiul    IntcrpolatPfl  Uccniiofrraiiliic  Datii  fi-oiii  Stations  Occupipd  li.v  USCtiC  DALLAS,  7-0  March 

1!)71,  I'lvparod  from  N()I>C  Listing  No.  31-8'2r)7.— Continued 


RfflO       31  Biil 

c>jnsec  ooor 

LIT         «o  ;o     N 

L^NO       OSO  20      u 


C»SrNLM/t|HE       LVIIYP 


YE4K 

l<171 

BOIDP    05394 

tIR    lEMP           18.3 

OIR    HOI    PER 

MlNO-OI  R 

2J 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1307 

HONIH 

1       03 

SHIP    00 

NET    Bute           16.1 

23 

.(INO-SPO 

30 

TRACE    DIR                        0 

5     SJUARE        1 

o»y 

OK 

OAK    USE        1 

8AR0HEIR    1012.9 

SEA                 3 

rtlNO-FDH 

DURATION                  00.2 

2     SQUARE     00 

HOUR 

19.1 

»RE».            05 

CLOUD     I/A 

CL/TR 

HEA IHER 

XI 

OHIO       A4    025 

1     SOUAKE     00 

.VLT VP 

DEPTH 

TEMP 

SAL                SIOMA-I 

0»NUPTH       SNO    VEl 

oxvo 

PJ4 

TOT    P         NCtl          N03 

SIU3         PH 

SID 

00000 

15.00 

35.95                26.72 

00.000        1506.6 

OBS 

00000 

15.00 

35.95              26.72 

1508.6 

SIO 

00010 

15.00 

JBS 

00010 

15.00 

SID 

00020 

15.00 

OBS 

00020 

15.00 

STO 

000  30 

15.00 

UBS 

0OO30 

15.00 

SID 

00050 

15.00 

OBS 

00050 

15.00 

SIO 

000  ?5 

14.91 

OBS 

000  75 

14.91 

SIO 

00100 

14.66 

UBS 

00100 

14.66 

SID 

00125 

14.48 

JBS 

00125 

14.48 

SID 

00150 

14.40 

OBS 

00150 

14.40 

SID 

00200 

13.81 

CBS 

002  00 

13.81 

SIO 

002  50 

13.20 

OBS 

00250 

13.20 

SID 

00300 

12.35 

IBS 

00300 

12.35 

SIO 

00400 

10.05 

UBS 

00400 

10.05 

SIO 

00500 

08.06 

OBS 

00500 

08.06 

oas 

00580 

06.49 

SID 

00600 

05.  75 

OBS 

00600 

05.75 

UBS 

00650 

06.17 

SID 

00700 

05.  75 

OBS 

00700 

05.75 

SII) 

00800 

05.06 

OBS 

OOdOO 

05.06 

SIO 

00900 

04.83 

UBS 

oo-ioa 

04.  83 

SIO 

01000 

04.52 

OBS 

01000 

04.52 

STO 

01100 

04.34 

nas 

ouoo 

04.34 

STO 

01200 

04.20 

OBS 

01200 

04.20 

STD 

01300 

04.  C2 

UBS 

013UU 

04.02 

SID 

01*00 

03.92 

UBS 

01400 

03.92 

STD 

01500 

03.89 

OBS 

01500 

01.89 
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Tabi.k  XI. — Ohscrvod   and    Iiiti'i-pulated   Oceanosraphic   Data  from  Stations  Occupied  hy  USCGC  DALLAS, 

1971,  Prepared  from  XODC  Listing  Xo.  31-S257. — Continued 


-9  Marcli 


«tF10       31       8257 

Tt»R 

1971 

aOIOP     04297 

AlK     lEMP           18.3 

OIR    HGI     P£« 

.ilND-OIR 

Z2 

CUNSEC                0008 

tONIh 

1       03 

SHIP    DO 

HE  I     lULB           16.1 

24       2          4 

WIND-SPD 

23 

L«r             40    4  7       N 

D»» 

Ob 

u«ii  use     1 

oARG-lfIR     1012.9 

St« 

WINO-fDR 

LONl,       050    16       W 

MUJK 

22.5 

»»l»              05 

CLCUO     1/4 

CL/IK 

•  EAIHEa 

112 

CASThUM/T IME 

LVLiyP 

OEPIH 

lEKP 

SAL                SliMA-I 

UVNUPIM       SND    VEL 

jxrt 

PJ 

SIU 

00000 

15.37 

35.92                2d. 62 

00. 000        1509.7 

22.5 

JBS 

SID 
08  S 

SIO 
08  5 

SIO 
JBS 

SID 

nas 

SID 
08  s 

SIO 
08  S 

SID 

nas 

SIU 

oas 

SIO 

lies 

SIO 
U8S 

SID 
JBS 

nas 

SID 

JBS 

SID 
DBS 

SID 

oas 

SID 

oas 

SID 
DBS 

SIO 
JBS 

SID 

oas 

SID 

oas 

SID 

nas 

SIO 
JBS 

sin 

JBS 

SID 
116  S 

00000 
000  13 
000  10 
00020 
000  20 
00030 
000  30 
00050 
00050 
00075 
00075 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
00200 
00200 
002  50 
00250 
00300 
U0300 
00350 
00400 
0040O 
005  00 
00500 
OOoOO 
00600 
00700 
00  700 
OOBOO 
OOUOO 
00900 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 

15.37 
15.37 
15.37 
15.37 
15.37 
15.37 
15.37 
15.30 
15.36 
15.19 
15.19 
15.  13 
15.13 
15.09 
15.09 
14.99 
14.99 
14.  16 
14.16 
14.27 
14.27 
13.35 
13.35 
12.70 
11.50 
11.50 
08.65 
08.65 
06.62 
C6.62 
05.83 
05.83 
05.06 
05.06 
04.67 
04.67 
04.51 
04.51 
04.34 
04.34 
C4.20 
04.20 
04.05 
04.05 
04.03 
04.03 
03.90 
03.90 

35.92              46.62 

1509.7 

INSI     STD    RECORDER 
TRACE     OIR  D 

OURAIIOM  00.2 

ORIC       A4    025 


lEN  SO  1307 
5  SQUARE  1 
2  SilUARE  00 
1     SJUAKE     00 


PJ4       TOT    P 


»»»••«••••*•«•« 
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T.vni.K  XI —Obseivcd 


inrl    Iiitcriiolatcd   Ooc.-iiiiijri-aiiliic   Data  fnuii  Stations  (h-cupied  by  USCGC  DALLAS, 
1971,  I'ropai-fd  from  NODC  Listing  No.  31-8257.— Continued 


-0  March 


RFFIO       31 

»dil 

Yt»R     1971 

SUTDP     04206 

IIH     tEHP           14.4 

OIH    HGT 

PtK 

mNC>-0(R 

24 

CONStC 

0009 

HONTH       03 

SHIP    UC 

i«tt     HULK           11.7 

24 

«no-SPo 

U 

L»I            41 

iO       N 

UA1             09 

OlTl    USL        1 

h»KU><tIB     1J09.5 

St« 

i 

«lND-(-JR 

LfNG       OiO 

20       H 

HOUR    0?.0 

>i)e>           Oi 

CLUUJ     T/A 

CL/IK 

.(tATHfH 

Xd 

INSI    STO   RECORDER 
TRACt     OIK  D 

OJKATION  0J.3 

OR  Hi       44    02i 


lEN  SO  110  7 
5  SQUARE  1 
^  SJUSRE  00 
1     SQUARE     10 


CASThuM/TIME        LVLIrP 


OVNDPTH       SNO    VEL       OXYG 


P14       ICI     P 


SIU 

00000 

13.  71 

35.78 

26.111              00.000       1504.2 

DBS 

00000 

13.71 

35.78 

25. H  7 

1504.2 

SIO 

00010 

13.71 

06  S 

00010 

13.71 

SIO 

00020 

13.71 

UBS 

00020 

13.  71 

STD 

000  30 

13.72 

DBS 

00030 

13.72 

SIO 

00050 

13.72 

OBS 

00050 

13.72 

STO 

000  75 

13.69 

OBS 

OO0  75 

13.69 

SIO 

00100 

13.71 

OBS 

001  no 

13.71 

SID 

00125 

13.65 

UBS 

00125 

13.65 

SIO 

001  50 

13.63 

OBS 

00150 

13.63 

SIO 

00200 

13. 5B 

OBS 

00200 

13.58 

UBS 

00210 

13.56 

SIO 

002  50 

11.65 

OBS 

00280 

10.76 

SIO 

00300 

10.42 

OBS 

00300 

10.42 

STO 

00400 

08.52 

UBS 

00400 

08.52 

STO 

00500 

06.65 

OBS 

00500 

06.65 

SID 

006  00 

06.12 

OBS 

00600 

06.12 

SIO 

00700 

05.34 

OBS 

00700 

05.34 

SIO 

OOdOO 

04.42 

OBS 

OOBOO 

04.92 

SIU 

009  00 

04.62 

OBS 

00900 

04.62 

STO 

01000 

04.44 

J6S 

01000 

04.44 

SIO 

uuoo 

04.25 

DBS 

01100 

04.25 

SID 

01200 

04.  Id 

OBS 

01200 

04.18 

SIO 

oijoo 

04.11 

OBS 

01300 

04.11 

SID 

01400 

04.02 

OBS 

01400 

04.02 

STO 

01500 

03.95 

OBS 

01500 

03.95 
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Tabi.k  XI.— Obscivod  niKi    Inteiix.lat.-d  ().ean.«niphic  Data  from  Stations  Occupied  l.y  USCCJC  DALLAS,  7-9  March 

lilTl,  I'l-oparcd  from  NODC  Li.stiiit:  No.  31-S2r)7.— Continued 


«£FI1>       31       8>;57 
CUNStC  0010 

L*T  41    50      N 

LONG      OiU   ;j      H 


NUNIrt      OJ 
UAr  09 

HOun    06.3 


eUTOP     032OU 
SHIP    DC 
0*TA    USt       1 
tOtA  OS 


AIK    lite  IJ.6 

WET    HULtl  10.0 

bARCIEIK     1007.5 
CLUUU     r/A 


OIR    hviT 

PtH 

HINO-OIR    2^ 

INST    StO   RECOROER 

lEN    SO    1307 

l")       « 

3 

-nO-SPO    IS 

TRACE    OIR                        U 

5    SQUARE       1 

S£A 

XINU-fUR 

OURATIUN                   00.? 

2    SUUARE    00 

CL/rn 

KEAtrttk       X, 

ORIG       A4    02i 

1     SOUARE     10 

CASTNUM/IlMt       LVLIYP  DEPIM 


StO 

U8S 

sro 

UBS 

siu 

oes 

SID 

uas 

STO 
IBS 
UBS 

STO 
UBS 

STO 
UBS 

STO 
U8S 

SID 
OSS 

SID 
OBS 

SID 

oes 

UBS 
SID 

UBS 

OBS 

DBS 
STO 

UBS 
STO 

oes 

SID 

oes 

STO 
OBS 

SIO 
OBS 

oes 

SIO 
OBS 
OBS 
UBS 

SID 
UBS 

STO 

oes 

STO 
OBS 

SIO 
DBS 

SIO 
OBS 

STO 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00010 
00020 
00020 
000  30 
00030 
00050 
00050 
00069 
00075 
00075 
00100 

00100 

00125 
00125 
00150 
00150 
00200 
00200 
002  50 

002  50 
00265 

003  00 
00300 
003  55 
00375 
00400 
00400 
00500 
00500 
00600 
00600 
00700 
00700 
00800 
00800 
00825 
00900 
00900 
00910 
00950 
01000 
01000 
01100 
01100 
OI200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEUP 

02.37 

02.37 

02.37 

02.37 

02.37 

02.37 

02.16 

02.16 

01.96 

01.96 

00.95 

01.19 

01.19 

01.65 

01.65 

02.18 

02.16 

02.55 

02.55 

03.86 

03.86 

04.35 

04.35 

04.53 

04.07 

04.07 

04.80 

04.42 

04.56 

04.56 

04.65 

04.65 

04.59 

04.59 

04.37 

04.37 

04.  12 

04.12 

04.25 

04.14 

04.14 

04.09 

04.06 

03.96 

03.96 

03.89 

03.89 

03. 69 

03.89 

03.83 

03.83 

03.78 

03.78 

03.73 

03.73 


DrNDPIM       SNO     VEl       UXfG 


32.73  26.15  00.000       1456.8 

32.73  26.15  1456.8 


P14       lOI    P 


•••*•*••••••••• 
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'r.Mii  !•:  XI. — Obscvvcd   mihI    Iiitei'ixilatt'd   Occiinojrrapliif   Data  from  Stations  Occupied  l)y  USC(;C  DALLAS,  7-9  March 

1071,  I'rciiarcd  from  NOU("  Listiiij;  No.  31-82.''i7.— Continued 


«tHJ       31       8?57 

ve«i) 

1971 

80fOP    02012 

ilK    TEMP          10.0 

DIP    HGI    PER 

CUNS£C                0011 

nONTM 

1      OJ 

SHIP    01, 

riEf     BULB          09.4 

25      2         2 

t«I             *2     10       N 

UAY 

0>» 

OlIA    use       1 

BtHCMEIR    1005.4 

SEA 

LJNO       040     16       a 

HOUR 

09.0 

4R£»               05 

CLOUO    I /A 

CL/TR 

OSINUn/IINE 

LVLirp 

OEPIM 

TEMP 

SAL                Sll.MA-1 

OrNDPIH       SND    VEI 

STO 

00000 

00.09 

33.24               26.70 

00.000        1447.3 

M-O 

UBS 

OOOOO 

00.09 

33.24              26.70 

1447.3 

SIO 

00010 

-    0.09 

OSS 

OOOIO 

-    0.09 

sto 

OQO^O 

-    0.03 

OSS 

00020 

-    0.03 

SIO 

000  30 

00.3* 

ObS 

000  30 

00.34 

STO 

oooso 

to.  70 

uss 

000  50 

00.70 

sto 

0007S 

01.22 

QBS 

00075 

01.22 

SIO 

00100 

01.19 

nss 

00100 

01.19 

STO 

0OW5 

01.97 

SID 

00150 

02.62 

Q8S 

00150 

02.62 

SID 

OOiOO 

03.52 

08  S 

00,!  00 

03.52 

SID 

002  50 

03.99 

jes 

U02  50 

03.99 

SIO 

00300 

0<>.  U 

J8S 

003  00 

04.11 

SIO 

00<,00 

04. *0 

38  S 

O0<>00 

04.40 

SIO 

00500 

04.45 

08S 

00500 

04.45 

SIO 

0O600 

04.45 

OBS 

006  00 

04.45 

SIO 

00700 

04.45 

UBS 

00700 

04.45 

SIO 

00800 

04.26 

OBS 

00800 

04.26 

SIO 

00900 

04.16 

OBS 

00900 

04.16 

STO 

01000 

04.09 

OBS 

OlOOO 

04.09 

SIO 

01100 

04.03 

OBS 

01100 

04.03 

SIO 

01200 

03.98 

JBS 

01200 

03. 9B 

STO 

01300 

03.85 

OBS 

01300 

03.85 

SIO 

OUOO 

03.77 

OBS 

01«00 

03.77 

SIO 

01500 

03.73 

OBS 

01500 

03.73 

xIND-OIK  22  INST    SfU   RECOADER  TEN    SO    1  30  r 

MI^D-S^O  1^  TRACE    OIR  0  S    SQUAftfc       1 

MINO-FuR  OUKATION  00.3  Z    SQUARE     20 

t^EATHeh  X^  UUIG       A^    02%  1     SQUARE     20 


PJ^       TOT     t> 


••«•••••••••••• 
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Table  XI. — Observed   and   Intt'r|)()lated   Ocoaiioirrapliic  Data  from  Stations  Occupied  by  USCGC  DALLAS,  7-9  March 

1071,  rrepared  from  NODO  Listing  Xo.  31-8257.— Continued 


REFia       31       8257 

YEAR 

1971 

BOTDP    00914 

AIR     ItMP           08.3 

OIR    HGI    PER 

HIND-OIR 

25 

CUNSEC              0012 

HONTH 

03 

SHIP   OG 

MEI    BUL6          07.6 

24      2         3 

•  l»iD-SPO 

09 

LIT            42    50      H 

DAY 

09 

DATA    USE        1 

BARCKEIH     1006.8 

SEA 

JINO-fUR 

LONG       050    20       U 

HOUR 

13.6 

AREA              05 

CLUUO    I/A 

CL/IR 

UEAIHER 

X4 

(,«SINUM/I1HE 

LVLTYP 

DEPTH 

7EHP 

SAL                SIGMA-I 

OYNOPIH       SNO     VEL 

dXYG 

P3' 

SIO 

000  00 

-    0.65 

33.05               26.58 

00.000       1443.6 

13.6 

OBS 

SID 
08  S 

SID 
085 

SID 
OBS 

SIO 
OBS 

SID 
OBS 

SID 
UBS 

SID 
UBS 

SIO 
OBS 

SID 
OBS 

SIO 

0    ■ 

SIO 
JBS 

SIO 
OBS 
DBS 

SID 
08S 
OBS 

SID 
OBS 

SID 
OBS 
OBS 

00000 
00010 
00010 
00020 
000  20 
000  30 
00030 
00050 
00050 
00075 
00075 
OOIOO 
OOIOO 
00125 
00125 
00150 
00150 
00200 
002  00 
002  50 
002  50 
00300 
00  300 
00400 
00400 
00450 
00500 
00500 
00575 
006  00 
006  00 
00700 
00  700 
00750 

-  0.65 

-  0.67 

-  0.67 

-  0.68 

-  0.68 

-  0.68 

-  0.68 

-  0.74 

-  0.74 

-  0.21 

-  0.21 

-  0.57 

-  0.57 

-  0.86 

-  0.86 
00.97 
00.97 
01.29 
01.29 
01.69 
01.69 
02.06 
02.06 
02.93 
02.93 
03.14 
03.69 
03.69 
04.10 
04.20 
04.20 
04.07 
04.07 
04.40 

33.05                26.58 

1443.6 

INSt    SID   RECORDER  lEN    SO    1307 

IRACE    OIR  0  5    SQUARE       1 

DURA  I  ION  2    SQUARE    20 

GRIG       A4    025  1     SQUARE     20 


REflU       31       8257 

YEAR 

1971 

BOIOP    00091 

CUNSEC                0013 

MONIH 

03 

SHIP    DC 

LAI             43    00       N 

DAY 

09 

DAIA    USE        I 

LUNG       0  50    2  0       U 

HOUR 

15.3 

AREA               05 

CASINUX/IIMt 

LVLIYP 

DEPIH 

lEMP 

SID 

00000 

00.63 

15.3 

□  BS 

00000 

00.63 

SID 

00010 

00.33 

OBS 

00010 

00.33 

SIO 

00020 

00.22 

UBS 

00020 

00.22 

SID 

00030 

00.00 

DBS 

00030 

00.00 

SID 

00050 

-    0.34 

OBS 

000  50 

-    0.34 

SID 

000  75 

-    0.51 

OBS 

000  75 

-    0.51 

UBS 

00080 

-    0.47 

OBS 

00091 

-    0.47 

AIR    lEHP          02.8             UlR    HGI    PER  HINO-DIR  07              INSI    SID    RECORDER  lEN    SQ    1307 

■  EI    BULB          02.2                21       2          2  WIND-SPO  05             IRACE    OIR                        0  5    SQUARE        1 

eAROHETR     1006.1             SEA  UINO-FGR                     UURAflUN                   00.1  2    SQUARE     20 

CLOUO    I/A                              CL/IR  WEAIHER  X4             ORIC       A4    025  1     SQUARE     30 

AL                SIGMA-I  OTNOPTH       SNO     VEL  OXVG  P34  lOI    P          N02          N03  SIOJ         PH 


RFFID       31       8257 

YEAR 

1971 

80IUP 

AIR    lEMP          02, 

.6 

OIR    HGI    PER 

•lINa-OIR 

07 

CUNSEC                0014 

MONIh 

1       03 

SHIP    OG 

WET    BULb          02. 

.8 

23      2         2 

UIND-SPD 

05 

LAI             43     10       N 

DAY 

09 

DAIA    USE        1 

JAKOMEIR     1006. 

,8 

SEA 

rtlND-FOR 

LUNG      050    2  0      M 

HOUR 

17.5 

AREA                05 

CLUUD     T/A 

CL/IR 

KEAIHf) 

X4 

CASINUM/T IHE 

LVLIYP 

DEPIH 

lEMP 

SAL                SIGMA-I 

DVNDPIH       SNO     VEL 

UXYG 

P3' 

SIO 

00000 

00.64 

32.73                26.27 

00.000        1449.1 

17.5 

OBS 

SID 
UBS 

SID 
OBS 

SID 
UBS 

SIO 

OBS 

SID 
OBS 
UBS 

00000 
00010 
00010 
00020 
00020 
000  30 
00030 
00050 
000  50 
000  75 
000  75 
00080 

00.64 
00. 5S 
00.58 
00.46 
00.46 
00.11 
00.11 

-  0.38 

-  0.38 

-  0.93 

-  0.93 

-  0.42 

32.73                26.27 

1449.1 

INST    SIO   RECORDER  TEN    SQ    130  7 

TRACE     OIR  0  5     SQUARE        1 

DURATION  00.1  2     SQUARE     20 

ORIG       A4    025  1     SQUARE     30 
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Table  XII.— Observed  and  Interpolated  Oceano<!;rat)liic  Data  from  Stations  Occupied  by  USCGC 
GALLATIN,  5-8  January  1972,  Prepared  from  NOIKM.isting  No.  ;U-197l. 


Reno    31     1971 

*e»« 

1972 

BoiOp    00070 

AIR 

TEHP          03, 

,8 

OIR    HGT    PER 

UINO-OIR 

30 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1307 

CONSEC             0001 

HONIH 

1      01 

SHIP    3L 

NET 

BUtB         01. 

.9 

29 

6         5 

WINO-SPD 

25 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       1 

L«T           «]    10      N 

DAY 

05 

OAtA   USE 

1 

BAROHErR    101«. 

.5 

SEA 

MINO-EOR 

DURATION 

2    SQUARE    20 

LONC       OSO    19       H 

HOUR 

02.6 

AREA 

05 

ClOUO    I/»         8/5 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

ORIG       A*    026 

1    SQUARE    30 

CASTNIW/TINE 

tVlTTP 

oep'H 

lEttP 

SAl 

SICHA-I 

OynOPIH 

SNO    VEL 

QXTG 

PO* 

TOT    P          NO'          N03 

SI03         PH 

STO 

00000 

03.89 

32.1* 

25.55 

00.000 

1*62.5 

02.6 

OBS 

00000 

03.89 

32.138 

25.55 

1*62.5 

S. 

00010 

03.76 

32.1* 

25.56 

00.02* 

1*62.2 

SIO 

00020 

03.58 

32.13 

25.57 

00.0*9 

1*61.5 

0J.6 

08S 

00025 

03. 47 

32.13* 

25.58 

1*61  .2 

SIO 

00030 

03.32 

32.14 

25.60 

00.073 

1*60.6 

STO 

000  so 

02.72 

32.55 

25.98 

00.117 

1*58.9 

02.6 

oes 

000  50 

02.72 

32.567 

25.98 

1*58.9 

02.6 

OBS 

00060 

01.80 

32.987 

26.40 
•  *•< 

>•• 

1*55.6 

REFID      31      1971 
CONSEC  0002 

LAI  *2    58      N 

LONG      OSO    18      H 


tEaR  1972 
MONTH  01 
OAV  05 

HOUR    0*.0 


BOTOP    00109 
SHIP    31. 
OATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TENP  03.7 

MET  BULB  01.8 
BAROMETR  101*. 5 
CLOUO    T/A         8/5 


DIR    HGT    PER 

29      6         5 
SEA 
CL/TR 


HINO-OIR   30 
KINO-SPO   25 

m:nd-for 
heather     xi 


INST    HANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG       A*    026 


TEN  SQ  1307 
5  SQUARE  I 
2  SQUARE  20 
1    SQUARE     20 


castnuh/tIme     lwlttp      depth 


SAL 


SiGHA-T         OYNOPTH      SND    VEL      OxYG 


P3*      TOT    P 


STO 

00000 

02.56 

32. *5 

25.91 

00.000 

1*57.2 

Q6S 

OOOOO 

02.56 

32.**9 

25.91 

1*57.2 

STO 

00010 

02.55 

32. *7 

25.93 

00.021 

1*57.* 

STO 

00020 

02.  *9 

32. *9 

25.95 

00.0*2 

1*57.3 

OBs 

00025 

02.** 

32.501 

25.96 

1*57.2 

STO 

00030 

02.39 

32.6* 

26.08 

00.062 

1*57.2 

OBS 

000*9 

02.00 

33.086 

26. *6 

1*56.* 

STO 

00050 

01.9* 

33.11 

26. *B 

00.097 

1*56.2 

OBS 

0007* 

00.98 

33.*78 

26.85 

1*52.9 

SIO 

000  75 

00.96 

33. *9 

26.8  5 

00.131 

1*52.8 

OBS 

00098 

00.7* 

33.510 

26.89 

1*52.2 

>•••••••••« 

REFID      31       1971 

YEAR 

1972 

BOTDP    00658 

AIR 

TEMP         03.9 

OIR    HGT    PER 

HlNO-OlR 

30 

INST    HANSEN    CAST 

TEN    SO    1307 

CONSEC              0003 

HONTH       01 

SHIP    3L 

IrEI 

BULB         02. 

.6 

29 

6         5 

HIND-SPD 

25 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       1 

LAI            *2    51       N 

DAY 

05 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1015. 

.8 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    20 

LONG      050    20      H 

HOUR 

06.5 

AREA               05 

CLOUD    T/A          8/5 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG       A*    026 

1    SQUARE    20 

CASTNW/TINE 

LKLTYP 

DEPTH 

TENP 

Sal 

SIGMA-I 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO* 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PM 

STO 

OOOOO 

03.80 

32.25 

25.6* 

00.000 

1*62.3 

06.5 

OBS 

OOOOO 

03.80 

32.251 

25.6* 

1*62.3 

SID 

00010 

03. *1 

32.31 

25.73 

00.023 

1*60.9 

SIO 

00020 

02.98 

32.  *3 

25.86 

00.0*5 

1*59.3 

06.5 

OBS 

00025 

02.7* 

32.511 

25.95 

1*58.5 

SIO 

000  30 

02.38 

32.68 

26.11 

00.066 

1*57.2 

SIO 

00050 

01.38 

33.16 

26.57 

00.099 

1*53.8 

06.5 

08  s 

00050 

01.38 

33.163 

26.57 

1*53.8 

STO 

00075 

01.18 

33.32 

26.71 

00.135 

1*53.5 

06.5 

OBS 

00075 

01.18 

33.318 

26.71 

1*53.5 

SID 

00100 

01.08 

33. *6 

26.82 

00.167 

1*53.7 

06.5 

OBS 

00100 

01.08 

33.*59 

26.82 

1*53.7 

SID 

00125 

00.7* 

33.59 

26.95 

00.196 

1*52.8 

STO 

00150 

00.5  7 

33.71 

27.05 

00.223 

1*52.6 

06.5 

OBS 

00150 

00.57 

33.707 

27.05 

1*52.6 

STO 

002  00 

00.79 

33.88 

27.18 

00.271 

145* .6 

06.5 

OBS 

100205 

00.82 

33.893 

27.19 

1*5*. 9 

SIO 

002  50 

01.20 

3*. 03 

27.28 

00.31* 

1*57.5 

SID 

00300 

01.52 

3*.  15 

27.35 

00.352 

1*59.9 

06.5 

08$ 

00305 

01.55 

3*. 155 

27.35 

1*60.1 

STO 

00*00 

01. B5 

3*. 23 

27.38 

00.*26 

1*63.2 

06.5 

OBS 

100*05 

01.86 

3*. 229 

27.39 

•  ••1 

••< 

>•••••••• 

1*63.3 

• 
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Table  XII. — Observed   aiid    Interpolated   Oceaiiosrapliic   Data    fnnn    Stations   ()cciii)ied    liy   USCGC   (JALLATIN,   5-S 
January  1072,  I'repared  from  NODC  Listini:  No.  31-1071. — Continued 


REFIO      31      1971 

TEAR 

1972 

SoiOp    01865           AIR 

lEMP         05.0 

DIR   HGI    PER 

NINO-OIR 

29 

INSI     NANSEN    CASI 

TEN    SQ     1307 

coNsec         000* 

MONIM       01 

SHIP    31 

KEI 

BULB         03.1 

29 

5        * 

HI'«0-SP0 

22 

TRACE    DIP 

5    SQUARE       1 

LA'             +2    ♦O       N 

OAr 

05 

OAIA    USE 

1            8AR0NEIR    101*.7 

SEA 

WlND-fOR 

DURATION 

2    SQUARE    20 

LONE      090    20      H 

HOUR 

08.6 

AREA 

05           CLOUD    I/A         8/5 

CL/IB 

1 

HEATHER 

XI 

ORIG       A*    026 

1    SQUARE    20 

castNi/</tihe 

LVLTYP 

OEpT" 

lEMP 

SAL 

SIGHA-T 

0»N0PlH 

Sno  vel 

OXYC 

pa* 

lOl    P          N02          N03 

Sl03         PH 

SIO 

00000 

03.0* 

32.32 

25.77 

00.000 

1*59.1 

08.6 

08  S 

00000 

03.0* 

32.32* 

25.77 

1*59.1 

SIO 

00010 

03.10 

32.37 

25.80 

00.022 

1*59.6 

STO 

00020 

03.16 

32.  *2 

25.8* 

00.04* 

1*60.1 

06.6 

08  S 

0002« 

03.18 

32.*36 

25.65 

1*60.3 

SID 

000  30 

05.*7 

33.03 

26.0  6 

00.065 

1*70.8 

08.6 

a8S 

000«S 

10.52 

3*. ♦SO 

26.*  5 

1*92.3 

SIO 

000  50 

10.8* 

3*. 58 

26. *9 

00.100 

1*93.7 

08.6 

OSS 

00071 

12.98 

35.*66 

26.76 

1502.5 

SIO 

000  75 

12.9* 

35. *8 

26.80 

00.135 

1502.5 

08.6 

08  S 

00095 

12.76 

35.*98 

26.6* 

1502.2 

SIO 

00100 

12. *1 

35.** 

26.8  7 

00.166 

1501.1 

SIO 

00125 

10.7* 

35.16 

26.96 

00.196 

1*95.3 

08.6 

08  S 

001*3 

09.65 

3*. 982 

27.02 

1*91.4 

SID 

00150 

09.31 

3*.  9* 

27.0* 

00.223 

1490.3 

SIO 

00200 

07.10 

3*.  70 

27.19 

00.273 

1462.3 

SIO 

002  50 

05.23 

3*. 50 

27.26 

00.317 

1475.4 

08.6 

08S 

00291 

03.9* 

3*.3e5 

27.33 

1470.6 

SIO 

00300 

03.60 

3*. 35 

27.33 

00.357 

1469.3 

08.6 

08  S 

T00387 

01.80 

3*. 2** 

27.40 

1462.7 

SIO 

00400 

01.98 

3*. 29 

27. *3 

00.*29 

1463.8 

08.6 

oes 

00489 

03.00 

3*. 5*8 

27.55 

1470.1 

SID 

00500 

03.09 

3*. 57 

27.56 

O0.*92 

1470.7 

08.6 

OBS 

005  85 

03.68 

3*. 7** 

27.64 

1474.8 

SIO 

00600 

03.7* 

3*.  76 

27.64 

00.5*6 

1*75.3 

SIO 

00700 

o*.o* 

3*. 83 

27.67 

00.597 

1*76.3 

08.6 

08S 

100778 

0*.18 

3*. 869 

27.66 

1*60.3 

SID 

00800 

0*.18 

3*.87 

27.69 

00.6*7 

1*60.7 

SID 

00900 

0*.17 

3*.  89 

27.70 

00.696 

1*82.3 

08.6 

OBS 

100978 

0*.16 

3*. 900 

27.71 

1*83.6 

08.6 

oes 

101*81 

03.99 

3*. 937 

27.76 

•••••• 

1*91.3 

REflO      31       1971  YEAR    1»72 

CONSEC  0005  HONIH      01 

LAI  *2    30      N  DAY  05 

LONG      050    20      H  HOUR    11.8 


BOloP    02*50 
SHIP    3L 
DATA   USE       1 
AREA  05 


AIR    IEMP  Q5.* 

MEI    BULB  03.9 

BARONEIR    101*. 5 
CLOUD    I/A         B/8 


DIR    HGl    pEr 

29       5         * 
SEA 
CL/IR 


KIND-OIR    27 
HINIKSPO    1* 
WINO-FDR 
LEATHER      X2 


INSI  nanSen  cast 

TRACE  DIR 
DURATION 
ORIG   A*  026 


lEN  Sq  1307 
5  SQUARE  1 
2  SQUARE  20 
I  SQUARE  20 


TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

dVnopIh 

SNO    VEI 

SID 

00000 

03.11 

32.39 

25.81 

00-000 

1459.5 

11.8 

OBS 

00000 

03.11 

32.366 

25.81 

1*59.5 

SID 

00010 

05.6* 

33.00 

26.04 

00.021 

1471.1 

SIO 

00020 

07.66 

33.50 

26.16 

00-040 

1480.1 

11.8 

OBs 

00025 

08.51 

33.707 

26.20 

1483.6 

SIO 

000  30 

08.96 

33.80 

26.20 

00.059 

1465.5 

SIO 

00050 

10.81 

34.34 

26  J2 

00.094 

1493.3 

11.8 

OBS 

00050 

10.61 

34.344 

26.32 

1*93.3 

SID 

00075 

13.27 

35.46 

26.71 

00.133 

1503.6 

11.6 

oes 

00075 

13.27 

35.456 

26.71 

1503.6 

SID 

00100 

13.27 

35.71 

24.91 

00.165 

1504.3 

11.6 

OSS 

00100 

13.27 

35.712 

26.91 

1504.3 

SID 

00125 

12.89 

35.61 

26.91 

00.194 

1503.3 

SID 

00150 

12.3* 

35.49 

26.92 

00.224 

1501.7 

11.8 

oes 

00151 

12.31 

35.485 

26.92 

1501.6 

STO 

00200 

10.73 

34.97 

26.82   • 

00.285 

1496.3 

11.6 

oes 

1002  06 

10. *7 

SIO 

002  50 

07.02 

34.58 

27.11 

00.3*3 

1462.7 

SID 

OO300 

0*.14 

34.33 

27.26 

00.389 

1471.5 

11.8 

OBS 

00307 

03.83 

34.305 

27.27 

1470.3 

SID 

00400 

01.75 

34.25 

27.42 

00.*66 

1462.7 

11.6 

OBS 

100408 

01.71 

34.250 

27.42 

1462.7 

SID 

00500 

02.99 

34.55 

27.55 

00.529 

1470.2 

11.8 

OBS 

00514 

03.15 

34.567 

27.56 

1471  .2 

SID 

00600 

03.97 

34.80 

27.65 

00.584 

1476.4 

11-8 

OBS 

00615 

04.09 

34.831 

27.66 

1477.2 

11.8 

OBS 

101023 

04.45 

34.997 

27.76 

1485.7 

11.6 

oes 

101539 

03.91 

34.953 

27.78 

1492.0 

» 

PO4   TOT  P    N02    N03    Sl03 
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Taui.k  XII.— Oliscrvcd    iiiid    Iiitei-iidlatMl   Orcaiio^M-apliic   Data    from    Statiinis   Oocupiofl    \>y    USCCC   (;ALI.ATIX,   5-8 
Januai-.v  i;i72,  I'repuicd  frmii  NODt'  Listing  No.  31-1!)71. — C'cmtiliued 


OEflO      31       1971 
CONSEC  0006 

L*T  42    10      N 

LONG      050   20      II 


YEAR  1972 
MONTH  01 
DAT  05 

HOUA    14.5 


B0TD«>    03173 
SNIP    3L 
DATl   USE       1 
*RE«  OS 


AIR    TEMP  06.3 

MET  BU<.B  0«.8 
BIROMEIR  1009.0 
CLOUO    T/*         7/a 


DIR    Hit    PER 

29      *        4 
SEA 
U./IR 


■IINIKOIR  11 

IIINI>-SPO  U 

MINO-FOR 

MEAIHER  X5 


INST     NANStN    CAST 
TRACE    OIR 
OURA 1 1  OH 
ORIC       A4    026 


TEN  SQ  1307 
i  SQUARE  1 
2  SQUARE  20 
1    SQUARE   20 


CASTMUN/TIME       CVtlYP  OEP'h 


16.5 
14.5 


STO 

08  S 

STO 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 

STO 
OBS 

STO 

SID 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STO 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00O20 
00025 
000  30 
00049 
000  50 
00074 
00075 
00098 
00100 
00125 
00148 
00150 
00200 
00202 
00250 
00263 
00300 
T<KI351 
0O400 
00446 
00500 
00537 
00600 
0Q7O0 
007  22 
00800 
00900 
T009I6 
T01525 


TEMP 

05.00 
05.00 
05.30 
05.60 
05.75 
06.90 
09.76 
09.77 
09.91 
10.09 
13.20 
13.19 
13.09 
12.95 
12.93 
12.43 
12.41 
09.82 
09.20 
07.47 
05.90 
05.64 
05.45 
05.31 
05.22 
05.11 
04.94 

04.78 
04.63 
04.61 
04.00 


SAL 

32.64 

32.63  7 

32.72 

32.80 

32.844 

33.20 

34.074 

34.08 

34.132 

34.20 

35.371 

35.38 

35.49 

35.548 

35.55 

35.53 

35.528 

35.16 

35.062 

34.88 

34.738 

34.84 

34.909 

34.97 

35.003 

35.00 

35.01 

35.008 

35.01 

35.01 

35.015 

34.975 


sicma-t      ovnOpih     sno  vel     oxvo 


P04       TOT    P  N02  N03  S1O3  PH 


25.83 
25.83 
25.86 
25.89 
25.90 
26.03 
26.29 
26.29 
26.31 
26.33 
26.66 
26-67 
26.77 
26.8  5 
26.85 
26.93 
26.94 
27.13 
27.17 
27.28 
27.38 
27.49 
27.57 
27.64 
27.67 
27.69 
27.71 

27.73 
27.75 
27.75 
27.79 


00.022 
00.043 

00.064 

00.101 

00.144 

00.183 
00.218 

00.250 
00.311 

00.365 

00.412 

00.487 

00.546 

00.597 
00.645 


1467.9 
1467.9 
1469.4 
1470.9 
1471.6 
1476.8 
1489.1 
1489.2 
1490.2 
1490.9 
1503.6 
1503.6 
1503.8 
1503.6 
1503.8 
1502.9 
1502.8 
1494.0 
1491 .9 
1485.7 
1480.1 
1480.0 
1480.1 
1480.5 
1480.6 
1481.3 
1482.3 


00.693       1483.3 

00.739      1464.4 

1464.6 

1492.2 


REFIO      31      1971 

YEAR 

1972 

BOTOp    03749 

AIR    TEMP          04.7 

OIR    HGT    PER 

HINO-OIR 

34 

INST     NANstN    CAST 

TEN    Sa    1307 

COMSEC             0007 

MONTH 

1      01 

SHIP    3L 

MET    BULB         03.9 

33 

5         5 

MIMO-SPO 

35 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       1 

LaT           41    14      N 

DAY 

06 

DATA   USE      1 

BAROMETR    1015.5 

SEA 

UINO-FOR 

.-XIRATION 

2    SQUARE    00 

LONG      OSO   20     N 

HOUR 

IS.l 

AREA               OS 

CLOUO 

T/A          8/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIC       A4    026 

1    SQUARE    10 

CASTNIM/TIME 

L»LI»P 

OEPtM 

TEMP 

SAL 

sigma-t 

OynOptm 

SND    «L 

oxyg 

P04 

TOT    P         HQi         N03 

S103         PH 

STO 

00000 

17.10 

36.24 

26.46 

00.000 

1515.3 

15.1 

OBS 

00000 

17.10 

36.240 

26.46 

1515.3 

STO 

00010 

17.13 

36.24 

26.46 

00.016 

1515.6 

STO 

00020 

17.15 

36.25 

26.45 

00.032 

1515.8 

15.1 

OBS 

00029 

17.16 

36.248 

26.45 

1516.0 

STO 

00030 

17.16 

36.25 

26. 4S 

00.048 

1516.0 

STD 

00050 

17.16 

36.25 

26.4  5 

00.080 

1516.3 

STO 

000  75 

17.15 

36.24 

26.A5 

00.120 

1516.7 

IS.l 

OSS 

000  81 

17.15 

36.244 

26.45 

1516.8 

STD 

00100 

17.16 

36.25 

26.45 

00.160 

1517. 2 

15.1 

OBS 

00105 

17.16 

36.250 

26.45 

1517.3 

STO 

00125 

17.18 

36.25 

26.45 

00.201 

1517.6 

STD 

00150 

17.17 

36.24 

26.44 

00.242 

1516.0 

15.1 

OBS 

0O158 

17.17 

36.242 

26.44 

1518.1 

STO 

002  00 

17.07 

36.25 

26.47 

00.324 

1516.5 

15.1 

OBS 

00211 

36.255 

STD 

002  50 

16.95 

36.32 

26.56 

00.404 

1519.1 

STO 

00300 

16.63 

36.40 

26.65 

00.481 

1519.7 

15.1 

OBS 

00317 

16.79 

36.430 

26.68 

1519.9 

STO 

OO4OO 

15.69 

36.14 

26.71 

00.630 

1517.5 

15.1 

OBS 

T00423 

15.34 

36.067 

26.74 

1516.7 

STO 

00500 

14.15 

35.88 

26.6  5 

00.771 

1514.0 

15.1 

OBS 

00530 

13.43 

35.820 

26.96 

1512.0 

STO 

00600 

10.90 

35.70 

27.36 

00.882 

1504.4 

15.1 

OBS 

00636 

09.76 

35.644 

27.51 

1500.8 

15.1 

OBS 

TO1O68 

04.91 

34.994 

27.70 

1486.3 

15.1 

OBS 

TO  1609 

04.07 

35.003 

27.80 

1493.9 
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REflO      31      1971 

rE*« 

1972 

BOTDp   03932 

AIR 

TEMP        04. 

,5 

DIR   HST   PER 

WINO-OIR 

34 

INSI    NANseN    CAST 

TEn   SO    1307 

CONSEC             0008 

KONTh 

1      01 

SHIP    31 

HET 

BULB        03. 

.7 

33 

8        5 

HIND-SPO 

35 

TRACE   OIR 

5    SQUARE       1 

LIT            40    50      N 

DAT 

06 

DATA    USE 

1 

BARONET R    1016. 

,4 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    00 

LONG      050   20      U 

HOUR 

20.1 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          8/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG      A4   026 

1    SQUARE    00 

CASTNUM/TIME 

IVLIYP 

oe(>th 

TEIU- 

SAL 

SIGXA-T 

OrNOpiH 

SNO   VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         Na3 

Sl03        PH 

STO 

00000 

16.95 

36.23 

26.49 

00.000 

1514.9 

20.1 

08  S 

00000 

16.95 

36.228 

26.49 

1514.9 

SIO 

00010 

16.98 

36.23 

26.48 

00.016 

1515.1 

SIO 

00020 

17.00 

36.22 

26.47 

00.031 

1515.4 

20.1 

oes 

00027 

17.01 

36.221 

26.47 

1515.5 

STO 

00030 

17.01 

36.21 

26.46 

00.047 

ISIS. 5 

STO 

00050 

17.00 

36.19 

26.44 

00.079 

ISIS. 8 

20.1 

08S 

00050 

17.00 

36.190 

26.44 

1515. 8 

STO 

00075 

16.98 

36.21 

26.4T 

00.119 

1516.2 

20.1 

DBS 

00077 

16.98 

36.214 

26.-47 

1516.2 

STO 

00100 

16.99 

36.23 

26.48 

00.159 

1516.6 

20.1 

08  S 

00100 

16.99 

36.232 

26.48 

tS16.6 

REFIO      31      1971  YEAR    1972 

CONSEC  0009  MONTH      01 

LAT  40    20       N  DAY  07 

LONG      050    20      M  HOUR    00.5 


BOTDP   04297 
SHIP    3L 
DATA   USE       1 
AREA  05 


AIR  iEmP  06-9 
MET  BULB  05.9 
BARONETR    1016.0 

CLOUO  r/A       a/6 


OIR    H6T    PER 

32       6         5 
SEA 
CL/TR 


WINO-OIR   29 
MINO-SPD   33 
WINO-FOR 
HEATHER      XI 


INST    NANSeN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG       A4    026 


TEN  SQ  1307 
5  SQUARE  1 
2  SQUARE  00 
1    SQUARE    00 


caSTnUh/time     lvltyp      depth 


OO.S 


std 

OBS 
STD 
SID 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STO 

DBS 
STO 

OBS 
STO 
STO 

OSS 
STO 

08  S 


00000 
00000 
00010 
00020 
00027 
00030 
00050 
00051 
00075 
OOOBO 
00100 
00104 
00125 
00150 
00156 
00200 
T00209 


16.03 
16.02 
16.00 
16.00 
16.02 
16.03 
16.00 
IS. 99 
15.97 
15.93 
15.92 
15.82 
15.80 


SAL 

35.74 

35.737 

35.74 

35.74 

35.742 

35.74 

35.74 

35.740 

35.74 

35.735 

35.72 

35.722 

35.72 

35.72 

35.720 

35.71 

35.702 


SIGNA-T         DYNOPTH      SNO    VEL      OXYG 


P04      Tot    P 


5103 


26.33 
26.^3 
26.33 
26.33 
26.33 
26.32 
26.32 
26.32 
26.33 
26.33 
26.34 
26.35 
26.35 


1512.0 
1512.0 
1S12.2 
1SU.2 
15  U. 7 
1512.8 
15U.0 
1513.1 
15U.3 
1513.6 
1513.7 
1514.1 
1514.2 


*,*•••«*••*•*•«* 
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KCFIO      31       1971 
CONSEC  0010 

LIT  39   52      N 

LOMG      050    1«      ■ 


rE*K  1972 
MONTH  01 
OAT  07 

HOU«    0«.S 


eOTOP    05303 
SHIP    3L 
OtI«    USE        1 
ARE*  05 


AIR  TEMP  08.1 
MET  aUlB  06.3 
BARONETR  1017.5 
CLOUD    I/A         S/6 


DIR    HC7    PER 

30      5        5 
SEA 
CL/IR 


UiNO-DIR   28 
HINO-SPO    30 
HINO-FOR 
MEATHER       XI 


INST  n*nsen  Cast 

TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG   A4  026 


TEN  SO  1207 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  80 
1  SQUARE  90 


castnum/time     lvl'vp      depth 


tehp 


s*«. 


sicma-t      dvndpth     snd  vel     oxyg 


PO*      lOT    P 


SI03 


STO 

00000 

19.67 

36.38 

25.92 

00.000 

1522.8 

04.8 

DBS 

00000 

19.67 

36.378 

25.92 

1522.8 

STO 

00010 

19.67 

36.39 

25.93 

00.021 

1523.0 

STO 

00020 

19.66 

36.39 

25.93 

00.042 

1523.2 

04.8 

OSS 

00028 

19.66 

36.399 

25.94 

1523.3 

STO 

00030 

19.66 

36.40 

25.94 

00.063 

1523.3 

STO 

00050 

19.68 

36.40 

25.93 

00.105 

1523.7 

o*.e 

OBS 

00052 

19.68 

36.403 

25.93 

1523.8 

STO 

00075 

19.70 

36.41 

25.94 

00.157 

1524.2 

04.8 

DBS 

00080 

19.71 

36.414 

25.93 

1524.3 

STO 

00100 

19.74 

36.41 

25.92 

00.210 

1524.7 

04.8 

DBS 

00104 

19.74 

36.408 

25.92 

1524.8 

STD 

00125 

19.72 

36.41 

25.93 

00.263 

1525.1 

STD 

00150 

19.70 

36.42 

25.94 

00.316 

1525.4 

04.8 

OBS 

00156 

19.69 

36.422 

25.95 

1525.5 

STO 

00200 

19.09 

36.47 

26.14 

00.419 

1524.6 

04.8 

OBS 

00208 

18.99 

36.476 

26.17 

1524.5 

STD 

002  50 

18.45 

36.  4  B 

26.31 

00.513 

1523.7 

STO 

00300 

17.96 

36.50 

26.44 

00.6A0 

1523.1 

04.8 

OBS 

00312 

17.87 

36.498 

26-47 

1523.0 

SID 

00400 

17.56 

36.47 

26.52 

00. 768 

1523.5 

04.8 

OSS 

100416 

17.46 

36.464 

26.54 

1523.5 

07.2 

OBS 

100434 

17.33 

36.411 

26.53 

1523.4 

STO 

00500 

16.70 

36-32 

26.62 

00.931 

1522. S 

07.2 

OBS 

00S18 

16.47 

36.283 

26.64 

1522.0 

STD 

00600 

14.85 

35.98 

26.78 

01.084 

1518.0 

07.2 

OBS 

006  86 

13.00 

35.677 

26.93 

15U.0 

STO 

00700 

12.61 

35.62 

26.97 

01.221 

1511.8 

STO 

ooaoo 

10.09 

35.29 

27.18 

01.338 

1504.3 

07.2 

OBS 

00857 

08.88 

35.151 

27.28 

1500.6 

07.2 

OBS 

01279 

04.91 

35.0B1 

27.77 

1491.9 

STO 

013  00 

04.86 

35.08 

27.77 

1492.1 

STO 

>1400 

04.63 

35.05 

27.78 

1492.8 

STO 

01900 

04.44 

35.03 

27.78 

1493.6 

07.2 

OBS 

T01700 

04.14 

34.996 

27. 7S 

1495.7 

STO 

01750 

04.12 

34.99 

27.79 

1496.S 

STO 

02000 

04.00 

34.99 

27.30 

1500.2 

07.2 

OBS 

02131 

03.92 

STO 

02500 

03.64 

34.98 

27.83 

1S07.2 

07.2 

OBS 

102562 

03.59 

14.976 

27.83 

ISOS.l 

REFID       31       1971 

TEAR 

1972 

BOTOP    04114 

AIR 

TEMP         11.1 

OIR   HGT    PER 

UIND-OIR 

30 

Inst  nansen  cast 

TEN   SO    1207 

CONSEC              Ooil 

HONIh 

1      01 

SHIP    3L 

VET 

BULB         08.1 

30 

5        4 

hind-spo 

20 

TRACE   DIR 

5   SQUARE      3 

LAI            39    20      N 

OAT 

07 

DATA    USE 

1 

SARONETR    1019.0 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    80 

LONG      050   20      H 

HOUR 

11.5 

AREA 

05 

aOUD    I/A         6/8 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG      A4   026 

1    SQUARE    90 

CASTNUN/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

Sai. 

SIG"A-T 

dtnopth 

SNO   vEl 

OXTt 

P04 

TOT    P         N02         N03 

SI03        PH 

STO 

00000 

19.82 

36.42 

25.91 

00.000 

1523.3 

11.5 

OBS 

00000 

19.82 

36.421 

25.91 

1523.3 

SID 

00010 

19.83 

36.45 

25.^3 

00.021 

1523.5 

STO 

00020 

19.83 

36.46 

25.94 

00.042 

1523.7 

11.5 

OBS 

00028 

19.84 

36.467 

25.94 

1523.9 

STO 

00030 

19.84 

36.46 

25.  »4 

00.063 

1523.9 

SID 

00050 

19.87 

36.44 

25.91   • 

00.105 

1524.3 

11.5 

OBS 

00052 

19.87 

36.436 

25. 9i 

1524.3 

STO 

00075 

19.86 

36.43 

25.90 

00.158 

1524.7 

11.5 

OBS 

000  SI 

19.86 

36.423 

25.90 

1524.7 

SID 

OOlOO 

19.87 

36.44 

25.91 

00.211 

152S.1 

11. 5 

OBS 

00105 

19.87 

36.438 

25.91 

1525.2 

STO 

00125 

19.87 

36.45 

25.92 

00.265 

1525.5 

STO 

00150 

19.87 

36.46 

25.93 

00.318 

1526.0 

11.5 

OBS 

00159 

19.87 

36.464 

25.93 

1526.1 

STD 

00200 

19.41 

36.56 

26.12 

00.421 

1525.6 

11.5 

OBS 

T00212 

19.30 

36.572 

26.16 

1525.5 

STO 

00250 

19.01 

36.55 

26.22 

00.518 

1525.3 

STO 

00300 

18.78 

36.52 

26.26 

00.612 

1525.5 

11.5 

OBS 

00320 

18.74 

36.509 

26.2* 

»*••••••• 

1525.7 

• 

155 
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OEflO   31 

consec 

l.>T     38 
LONG   050 


1971 

TEAR 

1972 

BoiDp    05303           »'R 

T6HP           14.0 

OIR    HGI    PER 

WINO-DIR 

00 

INST     NANSeN    CAST 

TEN    SO    1207 

0012 

MONTH       01 

SHIP    3L 

MET 

BULB          09.8 

33 

*         3 

UIND-SPO 

00 

TRACE    DIR 

5    SQUARE      3 

50      H 

OAr 

07 

0*1*    USE 

1            BARONEIR    1018.6 

SEA 

HINO-fQR 

DURATION 

2    SQUARE    80 

20      X 

HOUR 

15.2 

ARE* 

05        Cloud  t/a      8/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG       A4    026 

1    SQUARE    80 

niHt 

tVLTYP 

OEPIH 

lENP 

SAL 

SIGHA-I 

OVNOPTH 

SnO    vEl 

oxrG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

SI03        PH 

SIO 

00000 

19.53 

36.37 

25.95 

00.000 

1522.5 

15.2 

08  S 

ooooo 

19.53 

36.372 

25.95 

1522.5 

SIO 

00010 

19.53 

36.38 

25.95 

00.021 

1522.6 

STO 

00020 

19.53 

36>39 

25.96 

00.0*1 

1522.8 

15.2 

oes 

00025 

19.53 

36.390 

25.96 

1522.9 

STO 

00030 

19.5* 

36.38 

25.95 

00.062 

1523.0 

STD 

00050 

19.56 

36.36 

25.93 

00. 10* 

1523.3 

15.2 

oes 

000  50 

19.56 

36.356 

25.93 

1523.3 

SID 

00075 

19.55 

36.36 

25.94 

00.156 

15  23.7 

15.2 

OBS 

000  75 

19.55 

36.362 

25.9* 

1523.7 

SIO 

00100 

19.56 

36.3  8 

25.9* 

00.209 

152*. 2 

15.2 

OBS 

00100 

19.56 

36.376 

25.9* 

152* .2 

STO 

00125 

19.5* 

36.38 

25.95 

00.262 

152*. 6 

SIO 

00150 

19.53 

36.38 

25.96 

00.31* 

152*. 9 

15.2 

OBS 

00150 

19.53 

36.38* 

25.96 

152*. 9 

SIO 

002  00 

19.18 

36.5* 

26.17 

00.*15 

1525.0 

15.2 

OBS 

002  05 

19.1* 

36.5*8 

26.19 

152*. 9 

SID 

002  50 

IS. 65 

36.52 

26.29 

00.509 

1524.3 

STD 

00300 

18.18 

36. *9 

26.39 

00.599 

1523.7 

15.2 

DBS 

00305 

36.*92 

SID 

00400 

17. *8 

36.** 

26.52 

00.769 

1523.3 

15.2 

OBS 

100*05 

17. *5 

36. 433 

26.52 

1523.3 

SIO 

00500 

17.11 

36.  *2 

26.59 

00.93* 

1523.8 

15.2 

oes 

00510 

17.06 

36.*11 

26.60 

1523.8 

STD 

00600 

16. *7 

36.32 

26.67 

01.093 

1523.4 

15.2 

oes 

SIO 
SIO 

00610 

00700 
00800 

16.38 

36.305 

35.9* 

35.61 

26.68 

1523.3 

IS. 2 

OBS 
SIO 
SIO 

00810 
00900 
01000 

35.577 

35.3* 

35.13 

15.2 

OBS 

101015 

07. 5B 

35.108 

27. *4 

1498.2 

15.2 

OBS 

01525 

0*.*6 

35.052 

27.80 

•••••• 

•••••••* 
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REFIO   31 
CONSEC 
LAI     38 
LONG   050 


1971 

ITEAR 

1972 

BOIOP    05303 

AlR 

lENP          14.0 

OIR    HGI    PER 

WINO-DIR 

00 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1207 

0013 

MONTH      01 

SHIP    3L 

KEI 

BULB         09.8 

33 

*         3 

HlNO-SPO 

00 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       3 

20      N 

OAr 

07 

OAIA    USE       1 

BARONEIR    1019.0 

SEA 

KINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    80 

20      H 

HOUR 

19.2 

AREA              05 

CLOUD    I/A         8/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG       A*    026 

1    SQUARE    80 

TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

lENP 

SAL 

SIGNA-T 

DYNOPTH 

SNO    vEl 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

SI03         PH 

SIO 

OOOOO 

18.74 

36.36 

26.14 

00.000 

1520.2 

19.2 

oes 

OOOOO 

18.74 

36.356 

26.14 

1520.2 

SIO 

000 10 

18.74 

36.36 

26.14 

00.019 

1520.* 

SIO 

00020 

18.73 

36.36 

26.14 

00.038 

1520.5 

19.2 

08S 

00021 

18.73 

36.357 

26.14 

1520.5 

SID 

00030 

18.67 

36.36 

26.16 

00.056 

1520.5 

19.2 

OBS 

00043 

18.64 

36.358 

26.17 

1520.7 

SIO 

00050 

18.70 

36.35 

26.15 

00.09* 

1520.9 

19.2 

OBS 

00065 

18.78 

36.351 

26.13 

1521.* 

SIO 

000  75 

18.77 

36.36 

26.13 

00.1*2 

1521.6 

19.2 

OBS 

00086 

18.76 

36.359 

26.14 

1521.7 

SIO 

00100 

18.73 

36.35 

26.1* 

00.190 

1521.8 

SIO 

00125 

18.65 

36.3* 

26.15 

00.238 

1522.0 

19.2 

OBS 

00130 

18.63 

36.337 

26.15 

1522.0 

SID 

00150 

18.52 

36.35 

26.20 

00.285 

1522.1 

19.2 

oes 

00178 

18.42 

36.380 

26.2* 

1522.3 

SID 

00200 

18.44 

36. *1 

26.26 

00.378 

1522.7 

SIO 

002  50 

18.47 

36.  *5 

26.28 

00.470 

1523.7 

19.2 

OBS 

00264 

18. *8 

36. *6* 

26.29 

152*. 0 

SIO 

00300 

18.26 

36.*9 

26.36 

00.560 

1523.9 

19.2 

oes 

1003 50 

17.96 

36.*95 

26.** 

1523.9 

SID 

00400 

17.68 

36. *7 

26. *9 

00.73* 

1523.9 

19.2 

OBS 
SID 

00441 
00500 

17. *5 
17.16 

36.441 

26.53 

152J.9 

19.2 

OBS 
SID 
SIO 
SID 

00527 
00600 
00700 
00800 

16.95 
15.31 
13.2* 
11.39 

19.2 

08S 

100885 

09.98 

19.2 

oes 

101360 

0*.96 

35.179 

27.8* 

1*93.6 
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Tamm-:  Ml-  oliscrveil  anil    Inti'rpolated   OceaiioKvaphic  Data    from    StatUuis   Occupied   li.v   U.SCHJC   CAI.I-ATIN, 
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5-8 


ReFID   31 
CONSEC 
L»I     37 
LONG   OiO 


1971 

YEM 

1972 

BOIOP    05295 

tin 

TEHP          16. 

.0 

OIR    HCT    PEP 

UINO-OI* 

15 

INST    HANSEN    CAST 

TEN   SO   120T 

0014 

MONTH       01 

SHIP    31. 

HE  I 

Bulb       14.4 

33 

4          4 

MINO-SPO 

24 

TRACE    OIR 

5    SSUARE      3 

50      N 

0«V 

07 

0«T«    USE       1 

SAROHEIR    1011. 

.0 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE   60 

20       M 

HOUR 

23.0 

•RE«             05 

ClOUO    I/»          8/6 

CL/,IR 

MEAIHER 

X6 

ORIC      A4   026 

1    SOUARE    TC 

'tlNE 

ll/LTYP 

OflH 

TEMP 

SAL 

SlCNA-I 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         NO3 

SI03        Ph 

sro 

00000 

19.32 

36.26 

25.92 

00.000 

1521.7 

23'0 

QBS 

00000 

19.32 

36.263 

25.92 

1521.7 

sro 

00010 

19.32 

36.26 

25.92 

00.021 

1521.9 

STO 

00020 

19.32 

36.26 

25.92 

00.042 

1522.1 

23.0 

08  S 

00021 

19.32 

36.255 

25.91 

1522.1 

SIO 

00030 

19.20 

36.25 

25.9a 

00.063 

1S21.9 

23.0 

OSS 

00041 

36.249 

STO 

oooso 

IB. 95 

36.30 

26.04 

00.104 

1521.6 

23.0 

OBS 

00062 

36.316 

SID 

00075 

18.65 

36.27 

26.09 

00.153 

1521.1 

23.0 

OBS 

000B2 

IB. 57 

36.246 

26.10 

1521.0 

STO 

00100 

18.34 

36.25 

26.16 

00.201 

1520.6 

ii.O 

OBS 

00124 

18.13 

36.252 

26.22 

1520.4 

STO 

00125 

18.13 

36.26 

26.22 

00.248 

1520.4 

STO 

00150 

18.10 

36.42 

26.36 

00.293 

1520.9 

23.0 

OSS 

00169 

18.07 

36.523 

26.44 

1521.3 

SIO 

00200 

18.01 

36.51 

26.44 

00.378 

1521.6 

STO 

00250 

17.88 

36.48 

26.45 

00.461 

1522.0 

SIO 

00300 

17.72 

36.44 

26.44 

00.545 

1522.3 

23.0 

OSS 

T00333 

17.60 

36.410 

26.47 

1522.5 

SIO 

00*00 

17.30 

36.33 

26.48 

00.714 

1522.6 

23.0 

OBS 

0041B 

17.21 

36.326 

26.50 

1522.6 

STO 

00500 

16.74 

36.36 

26.64 

00.878 

1522.6 

23.0 

OBS 

00500 

16.74 

36.358 

26.64 

1522.6 

23.0 

OBS 

T01253 

03.25 

35.291 

27.90 
•  »•« 

(*• 

•  ••••••  •! 

1493.2 

• 

REFIO   31 
CONSEC 
L*T     37 
LOnC   050 


1971 

YEAR 

1972 

SOIOP    05303 

AIR 

tEhP          19.0 

OIR    HOT    PER 

MIND-DIR 

20 

INST    NANSeN    CAST 

TEN    SO    1207 

0015 

MONTH       01 

SHIP    3L 

MET 

BULB          17.8 

33 

3         3 

MINO-SPO 

20 

TRACE    OIR 

5    SOUARE      3 

20      N 

OAY 

08 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1004.0 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

20     M 

HOUR 

02.7 

AREA              05 

CLOUD    T/A         6/8 

CL/IR 

MEAIHER 

X2 

ORIG       A4    026 

1    SQUARE    70 

TINE 

LvLIY* 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

Pa4 

TOT    P         N02          N03 

SIO3        PH 

STO 

00000 

18.20 

36.47 

26.37 

00.000 

1518.8 

02.7 

OBS 

00000 

18.20 

36.471 

26.3  7 

1518.8 

STO 

00010 

18.19 

36.44 

26.35 

OO.OIT 

1518.9 

SIO 

00020 

18.18 

36.43 

26.34 

00.034 

1519.1 

02.7 

OBS 

00024 

18.18 

36.429 

26.34 

1519.1 

STO 

00030 

18.20 

36.44 

26.34 

00.051 

1519.3 

02.7 

OBS 

00044 

18.^2 

36.450 

26.34 

1519.6 

SIO 

00050 

18.21 

36.43 

26.33 

00.085 

1519.6 

02.7 

OBS 

00068 

18.21 

36.415 

26J2 

1519.9 

STO 

000  75 

18.22 

36.43 

26.33 

00.128 

1520.1 

02.7 

OBS 

00088 

18.24 

36.442 

26.3  3 

1520.4 

STO 

001 00 

18.23 

36.44 

26.34 

00.171 

1520.5 

STO 

00125 

18.22 

36.44 

26.34 

00.215 

1520.9 

02.7 

OBS 

00133 

18.22 

36.444 

26.34 

1521.0 

ilO 

00150 

18.22 

36.43 

26.33 

00.258 

1521.3 

02.7 

OSS 

00176 

18.21 

36.419 

26.32 

1521.7 

STO 

00200 

18.02 

36.43 

26.37 

00.346 

152i.6 

STO 

002  50 

17.70 

36.44 

26.47 

00.430 

1521.4 

02.7 

OSS 

00265 

17.62 

36.444 

26.49 

1521.5 

STO 

00300 

17.50 

36.40 

26.48 

00.513 

1521.6 

02.7 

OBS 

100352 

17.31 

36.356 

26.50 

1S21.S 

SIO 

00400 

17.12 

36.35 

26.54 

00.678 

1522.1 

02.7 

OBS 

0044 1 

16.94 

36.348 

26.58 

1522.2 

05.7 

OBS 

101987 

03.94 

34.976 

27.79 

1499.7 

STO 

02000 

03.93 

34.98 

27.80 

1499.9 

STO 

02500 

03.53 

34.98 

27.86 

1506.7 

05.7 

OBS 

02525 

03.51 

34.982 

27.84 

1507.1 

SID 

03000 

03.10 

34.95 

27.86 

15U.5 

05.7 

OBS 

T03065 

03.05 

34.946 

27.86 

1514.4 

05.7 

OBS 

T03609 

02.62 

35.113 

28.03 

1522.3 

• 
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Table  XIII. — Observed  and  Interpolated  Oceanographic  Data  from  Stations  Occupied  by  USCGC 
EVERGREEN,  7  April  1972-18  June  1972,  Prepared  from  XODC  Listing  Xo.  31-8296. 


AEFID       31       6296 
CONSEC  0001 

LtT  *1    00. ON 

LONG      O^a    S9.ait 


YE«R    l'"^ 
HONTH       0* 

a>r         or 

MOu"     19.9 


SO^OP    00090 

Ship  e» 

D«T1   USE       1 

Area  os 


AIR    TEXP  01.7 

KET    BULB  00.6 

BAROHETR     10  15.9 
CLOUD    T/A 


0|R    HCI    PER 

IB       I  2 

SEA 

CL/r« 


M'IO-OIR    19 
MlltO-SPO    13 

KEATHER       >t 


INSt    STD   RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.1 

ORIG    IIP    110 


TEN   S3    U06 
f   sgutRE      « 

2  SQUARE  bB 

1  S3UARE  rs 


CASTNUN/TINE       LVLTYP  DEP'H 


SAL 


SIJ<lA-T  DtnOPIH       SNO    VEl       OXITG 


STD 

00000 

-    1.31 

32.86 

26. »6 

00.000 

IAA0.2 

DBS 

00000 

-    1.31 

32.865 

26.46 

1A«0.2 

STD 

000 10 

-    1.33 

32.86 

26. 46 

00.016 

1AA0.3 

DBS 

00010 

-    1.33 

32.865 

26. *6 

1AA0.3 

STO 

00020 

-    1.37 

32.85 

26.  A  5 

00.032 

1AA0.3 

DBS 

00020 

-    1.37 

32.855 

26. «5 

1AA0.3 

STD 

000  JO 

-    l.»l 

32.86 

26. »6 

00.0A8 

1AA0.3 

DBS 

00030 

-    l.*l 

32.865 

26. A6 

lAAa.3 

STO 

00050 

-    \.*h 

32.87 

26. »6 

00.079 

1**0.A 

DBS 

00050 

-    I.** 

32.870 

26.A6 

1A«0.* 

SiD 

00075 

-    l.*8 

32.88 

26. A8 

00-118 

1AA0.7 

08  S 

00075 

-    1.^8 

32.885 

26. *8 

IAA0.7 

•  *•••••*«••••** 


P3*       TQT     P 


REFID       31        8296 

YEAR 

197? 

BOTOP    00108 

AIR 

TEMP         01.7 

Ol*    HCT    PER 

MlNO-OlR 

19 

CONSEC                0002 

NONH       OA 

SHIP    Ev 

iiei 

BULB         00.6 

20 

3        2 

■1110-SPO 

13 

LAT             A7    00. ON 

DAY 

07 

DATA    USE 

1 

SAROMETR    1015.2 

SEA 

IIIN0-F3R 

LONG       048    3A.0II 

HOUR 

22.1 

AREA 

05 

CLOOO    I/A 

Cl/I« 

HEATHER 

<V 

CASTNUH/TINE 

LVLIYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SISlA-T 

OtnDpiH 

SNO    VEL 

ant 

P3' 

STD 

00000 

_ 

1.J7 

32.82 

2&.A2 

00.000 

■  4)9.9 

22.1 

DBS 

00009 

- 

I. 37 

32.820 

1440.0 

STD 

00010 

- 

1.37 

32.82 

00.016 

1440.1 

DBS 

00012 

- 

1.36 

32.818 

1440.1 

STD 

00020 

. 

1.37 

32.82 

00.032 

1440.2 

STD 

00030 

- 

1.38 

32.82 

00.0*9 

1440.3 

OBS 

000  32 

- 

1.3* 

32.816 

1440.4 

DBS 

00035 

•. 

I. 39 

32.803 

1440.3 

STD 

00050 

- 

1.46 

32.81 

00.081 

1440.3 

OBS 

00050 

- 

!.♦* 

32.»12 

1440.3 

STD 

00075 

- 

1.54 

32.85 

00.121 

1440.3 

08s 

00076 

- 

1.55 

32.852 

1440.3 

STO 

OOIOO 

- 

1.66 

32.96 

00.159 

1440.4 

OBS 

00100 

- 

1.66 

32.959 

1440.4 

OBS 

00106 

~ 

1.67 

32.962 

«**«*4 

1440.4 

• 

INST    STD   RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.1 

ORIG    IIP    110 


TEN  So  130* 
5  S3UARE  4 
2  SQUARE  6* 
1  SaUARE  78 


P34   TOT  P    Na2    N03    Si 33   Pi« 


REFID       31       8296 

YEAR 

1972 

aoiop  00121 

a'r 

TE1P          00.6 

OIR    HGI    PER 

HINO-DIR 

1? 

CONSEC              0003 

lONTH       04 

SHIP    EV 

«ET 

BULB       -09.6 

20 

2          3 

<ino-spd 

13 

LAT             47    00. ON 

DAY 

06 

DATA    USE       1 

6AR0HETR    10  14.6 

SEA 

UI<iD-F]P 

LONG       048     15. OK 

HOUR 

00.' 

AREA                05 

CLOUD    T/» 

CL/IR 

HEATHER 

Xk 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

lENP 

SAL 

si:ha-t 

OVNDPIH 

SNO    VEL 

J«YG 

P3' 

00.2 

DBS 

00009 

- 

1.36 

32.613 

26.41 

1440-1 

STD 

00010 

- 

1.36 

32.81 

26.4  1 

1440.1 

STO 

000?0 

- 

1.35 

32.81 

26.41 

1440.3 

OBS 

00021 

- 

1.35 

32.812 

26.41 

1440.3 

STO 

OOO3O 

- 

1.35 

32.81 

26.41 

1440.5 

DBS 

0O032 

- 

1.35 

32.811 

26.4  1 

1440.5 

DBS 

00047 

- 

1.42 

32.795 

26.40 

1440.4 

STO 

00050 

- 

1.42 

32.82 

26.42 

1440.5 

OBS 

00050 

- 

1.42 

32.822 

26.42 

1440.5 

STn 

00075 

- 

1.54 

52.82 

26.42 

1440.3 

DBS 

000  75 

- 

1.54 

32.820 

26.4? 

1440.3 

IBS 

00092 

- 

1.64 

32.883 

26.48 

1440.2 

SID 

00100 

- 

1.64 

32.92 

26.51 

1440.4 

OBS 

OOIOO 

- 

1.64 

32.920 

26.51 

1440.4 

OBS 

00117 

1.60 

33.004 

26.57 

•••••• 

1441.0 

• 

INST  STD  RECORDER 
TRACE  DIR  D 

DURATION        00.1 
ORi:  IIP  110 


TEN  S3  1106 
5  S3UARS  4 
2  SOUARF  68 
1  S3UARE  78 


P34       TOT    P         NO?         N03         SID3         '■' 
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Taiii.k  XIII. — Oliservcd    and     IiilcriHiljitcd    OccaiKisraphic    l>ata    frcnn    SlaliDtis   Oi-ouiiicd   by   USCGC   EVERGIIKKX, 
7  April   1!)7L'-IS  .luiu-  ]!)T2.  I'rcpaicd  from    \<»l>('   lasliii:;  No,  31-82!)«.— Coiitiiuied 


KEFID       31       6296 

CONS EC  aoa« 

L<T  47    01       N 

LONG       04T    iO       H 


TE»«  1111 
"ONIH  0* 
0«T  OS 

HOU«    03.] 


BotOp    00157 
SNIP    tv 
OAI*    USE        I 
ARE*  05 


AIR    IE<4P  01. I 

MET    Rum  00.6 

BAROHET*    1012.5 
CLOUO    '/A 


OIR    HCr    PER 

la    0      2 

SEA 
CL/IR 


mio-oiR  2» 

HINO-SPO  IV 
UlHO-fSK 

4EATHE4  X* 


INST    SIO    "ECfROER 
laACE    OIR  3 

OURAIION  00.1 

ORIG    IIP    110 


TEN  S3  1306 
5  S3J»Rf  ♦ 
2  SQUARE  66 
1    SOUAIE    77 


CASlNU«/TINt       I     •  I»P  OEptH 

03.3 


DBS 

00011 

SID 

00020 

SIO 

0O0  30 

OBS 

000  31 

OflS 

00037 

OBS 

000*9 

SIO 

00050 

OBS 

00051 

OBS 

00068 

SIO 

00075 

OBS 

00075 

OBS 

OOOSI 

oas 

00087 

SIO 

00100 

OBS 

00101 

SIO 

00125 

OBS 

00126 

OSS 

0013* 

OBS 

001  S» 

SIO 

00150 

OBS 

00151 

lENP 

1.37 
I. 37 
1.38 
1.38 
1.61 
1.59 
1.59 
1.59 
1.56 
1.61 
1.61 
1.23 
1.62 
1.28 
1-27 
I. 31 
1.31 
1.32 
0.77 
0.77 
0.77 


SAL 

32.856 

32.86 

32.85 

32.856 

32.865 

32.893 

32.89 

32-896 

33.025 

33.10 

33.105 

33.167 

33.171 

33.27 

33.277 

33.29 

33-291 

33.313 

33-396 

33.60 

33.396 


SI3NA-I  OTNOPIH       SnO    VEL       UXfG 


P16       IOT    R 


1°i 


Sl33  P"* 


26.65 
26.65 
26.65 
26.65 
26.66 
26.68 
26.69 
26.69 
26.59 
26.65 
26.65 
26.70 
26.71 
26.78 
26.79 
26.80 
26.80 
26.82 
26.87 
26.87 
26.87 


1660.1 
1660.2 
1660.6 
1660.6 
1660.3 
1639.8 
1639.8 
1639.8 
1660.5 
1661 .3 
1661.3 
1662.6 
1661.6 
1662.6 
1662.7 
1662.9 
1662.9 
1663.0 
1665.8 
1666.9 
1666.0 


«•*•••••••«•••• 


DEFID       31  9296 

CUNStC  0005 

lAT             67  05       1 

LONG       0*7  2*       U 


rf»il  l">72 
NONtH  0* 
0«»  08 

HOUR    0  7,7 


sniop  00311 

SHIP    FV 
DATA    USE        I 
AREA  05 


AIR    IE"P  02.8 

UEI    BULB  02.2 

BARONETR    1009.5 
CLOUO    T/A 


OlR     HGI    PER 

21       3         2 
SEA 
CL/IR 


dlND-O'R    22 
miO-SPD    23 
HIND-FOR 
HEATHER       K» 


INST    SrO   VECOROER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00-1 

ORIG    IIP    110 


TEN  S3  1306 
5  SauARE  6 
2  S3UARE  66 
1    S9JARE     77 


CASINUN/TINF       L»IITP 


SAL 


SICna-T         OYNOPIM      SND    VEL       IXIG 


P)*       TOI    P         N02         N03 


srn 

00000 

-    1.2) 

32.90 

26.69 

00. 

.000 

1**0.7 

OBS 

0000) 

-    1-2) 

32.905 

26.69 

1*40.7 

sin 

00010 

-    1.2* 

32.91 

26.69 

00. 

,016 

1**0.8 

Slti 

00020 

-    1.2* 

32.91 

26.*9 

00. 

031 

1**0.9 

OBs 

00025 

-    1.25 

32.918 

26.50 

1**1.0 

STD 

000  30 

-    1.26 

32.97 

26.5* 

00. 

.0*6 

1**1 .1 

STO 

00050 

-    1.28 

3).  16 

26.69 

00. 

.075 

1**1.6 

OBS 

00050 

-    1.28 

33.16* 

26.70 

1**1 .6 

OBS 

00073 

-    1.22 

33.288 

26.79 

16*2.5 

Sin 

000  75 

-    1.22 

)).29 

26.80 

00. 

.107 

1**2.5 

sin 

00100 

-    1.  18 

3).*0 

26.88 

00. 

.138 

I**). 2 

OBS 

00 1 00 

-    1.18 

33.)99 

26.88 

1**).2 

OSS 

00103 

-    1.1* 

3).*12 

26.89 

1**3.5 

OSS 

00109 

-    1.35 

33.*87 

26.96 

1**2.7 

OBS 

00115 

-    0.76 

33.*39 

26.90    • 

1**5.5 

OBS 

00121 

-    0.6) 

33.*62 

26.91 

1**6.3 

SID 

00125 

-    0.69 

)).53 

26.97 

00. 

,166 

1666.1 

OSS 

00125 

-    0.69 

3). 5)0 

26.9  7 

1**6.1 

OSS 

00130 

-    0.56 

3). 5)2 

26.97 

1**6.8 

OBS 

001*2 

-    0.25 

33.556 

26.97 

1**8.5 

SID 

00150 

-    l.Ol 

3). 51 

26.97 

00.19) 

1**5.0 

OBS 

00150 

-    1.0) 

)).509 

24.97 

l***.9 

OBS 

0015  3 

-    1.08 

)).6l0 

27.05 

l***.9 

OSS 

00161 

-    0.62 

3).666 

27.08 

1**7.3 

OBs 

00165 

-    0.)7 

))./85 

27.16 

1**8.6 

nsS 

00168 

00.06 

33.77* 

27.1* 

1*50.6 

DBS 

001  88 

00.68 

33.921 

27.2) 

1*53.1 

OSS 

0019] 

00.65 

)).909 

27.21 

1*53.9 

STD 

002  00 

00.82 

33.96 

27.2* 

00. 

.2*1 

1*5*. 9 

OSS 

00701 

00.85 

33.969 

27.25 

1*55.0 

OSS 

00?  19 

01.36 

36.165 

27. )7 

1*57.9 

OBS 

0022S 

01.79 

3*. 322 

27. *7 

1*60.1 

OHS 

002*9 

02.18 

)*.)69 

27. *7 

1*62.) 

SID 

00250 

02.18 

)*.)7 

27. *7 

00. 

.278 

1*62.) 

oss 

0027) 

02.52 

)*.*70 

27.5) 

1*6*.) 

nss 

0028* 

03.05 

)*.5  86 

27.57 

1*66.9 

STD 

00)00 

0).I6 

)*.59 

27.57 

00, 

.308 

1*67.7 

nss 

00)0? 

0).  IS 

)*.596 

27.57 

1*67.8 

nss 

00)05 

0).2l 

)*.608 

27.57 

•  •••1 

1**8.0 

• 
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Tabi.k  XIII.- 


-OliservcU    and    Iiitcrpoliitfd    OcfaiiDgrapliic    Data    fnmi    Statimis   (iccu|iii'(]   li.v   USCGC  EVEUGREEN, 
7  Aiiril  l!tT2-1.S  .hinc  IDTli,  I'rciiarwi  from   XODC  l>istiiis  N<>.  31-S2!>(i.— Ciintinued 


"fflO       Jl  »2<(6 

CCINSeC  0006 

L»I             *7  12       N 

LONG       047  09       H 


yE»«  1172 
MONTH  04 
HAY  OH 

MOUl!     11.3 


SalOP    00690 
SHIP    Ev 
OAIa    USE       1 
AHE4  05 


tm    TfHP  00.6 

MET    nUlB  00.0 

SAROME'R     1D07.1 
CL0U1    I/» 


01 R    HKT    PEK 

21       i         2 
SEA 
CL/IR 


MINO-SPO    7) 

HEATHER        K4 


INSI    STO    «ECO»DER 
'RACE    OIR  0 

DURATION  00.? 

OR  I  fi     lip     110 


T?N  S3  IJ06 

5  SOuARE  4 
2  S3JARE  66 
1  S3JARF  77 


CASTNuH/TIlE   LWLTVP    DEPTH 


STO 

O'iS 
ST1 
STD 

TBS 
ST" 
STD 

ORS 
STD 

ons 

ST1 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
06  S 
OBS 

STO 
OBS 
UBS 
OBS 

5'0 

nBs 

OBS 

oBs 

OBS 

nBs 

OBS 
08S 

STO 
OBS 
UBS 
OBS 
UBS 

STO 
□  8S 
UBS 
OBS 

STD 
OBS 

nBs 

OBS 

OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 
0B'= 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
IBS 
UBS 


00000 
00000 
OOOlo 
000^0 
00025 
00030 
00050 
00150 
00075 
OOT76 
00100 
00105 
00103 
00106 
0010'* 
00U2 
00115 
00124 
00125 
00132 
OCl  39 
00144 
00150 
30151 
00157 
00160 
001  75 
00178 
00183 

001  9'i 
00200 
00225 
00229 
00233 
00749 

002  50 
00252 
00259 
00274 
00300 
00' 00 
00325 
00337 
00349 
00185 
004  00 

004  00 
00425 
00452 
00469 
00475 

005  00 
00501 
00S24 
00554 
005  79 
005  00 
00^03 
00607 


TEMP 

-  1.11 

-  1.  II 

-  1.13 

-  1.16 

-  1.18 

-  1.21 

-  1.32 

-  1.32 

-  1.44 

-  1.45 

-  1.55 

-  1.55 

-  1.57 

-  1.55 

-  1.41 

-  1.  16 

-  1. 00 

-  0.88 

-  0.85 

-  0.57 

-  0.94 

-  0.76 

-  0.56 

-  0.50 
00.08 
00.27 
00.58 
00.  77 
01.01 
01.37 
01.38 
01.66 
01.77 
02.04 
02.  14 
02.13 
02.12 
02.39 
02.62 
02.92 
02.92 
03.04 
02.8  7 
02.90 
OS.  13 
03.27 
03.27 
03.40 
03.57 
03.38 
03.90 
04.01 
04.01 
04.07 
04.  10 
04.  10 
04.08 
04.08 
04.08 


SAL 

32.93 

32.929 

32.95 

32.97 

32.975 

33.03 

33.22 

33.224 

33.33 

33.333 

33.45 

33.449 

33.452 

33.4  83 
33.602 
33.618 
33.569 
33.587 
33.59 
33.671 
33.662 
33.721 
33.81 
33.829 
33.909 
33.944 
33.992 
34.016 
34.081 
34.131 
34.13 
34.230 
34.316 
34.333 
34.330 
34.34 
34.368 
34.418 
34.473 

34.5  3 
34.535 
34.563 
34.528 
34.574 
34.597 
34.62 
34.625 
34.648 
34.696 
34.793 
34.782 
34.82 
34.823 
34.843 
34.851 
34.855 
34.36 
34.858 
34.861 


SIGMA-I 

26.50 
76.50 
26.52 
26.53 
26.54 
26.59 
26.74 
26.75 
26.83 
26.84 
26.9  3 
26.9  3 
26.94 
26.97 
27.05 
27.06 
27.01 
27.03 
27.03 
27.08 
27.09 
27.1  3 
27.20 
27.21 
?7.24 
27.26 
27.28 
27.29 
27.33 
27.34 
27.35 
27.40 
27.46 
27.46 
27.45 
27.45 
27.48 
27.50 
27.52 
27.54 
27.54 
27.55 
27.54 
77.58 
27.57 
27.58 
27.58 
27.59 
27.61 
27.66 
27.64 
27.67 
27.67 
27.68 
27.63 
27.68 
27.69 
27.69 
27.69 


OYNDPTh       SnD    VEL       3XTG 


P)4        lOI    P 


NO? 


00.015 
00  .  0  3  I 


00.045 
00.073 


00.105 
00.134 


00.291 


1441.3 

1441 .3 

1441 .4 
1441  .4 

1441 .4 
1441.4 

1441 .5 
1441 .5 
1441 .5 

1441 .5 

1441 .6 
1441 .6 
1441.5 
1441.7 
1442.6 
1443.8 
1444.6 
1445.3 
1445.5 
1447.0 
1445.4 
1446.4 
1447.5 
1447.9 
1450.7 
1451.7 
1453.4 
1454.4 
1455.7 
1457.6 
1457.6 
1459.4 
1460.1 
1461 .4 
1462.1 
1462.0 
1462.1 
1463.4 
1464.8 
1466.6 
1466.6 
1467.5 
1467.0 
1467.4 
1469,0 
1469.8 
1469.3 
14  70.9 
14  72.1 
1473.8 
14  74.0 
1474.9 
1474.9 
1475.6 
1476.2 
14  76.6 
1476.9 
14  77.0 
1477.0 
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Taui.k  XIII. — Observed    and    iTitcriiolalcd    Occaiinfiraiiliic    I>ala    I'lnm    Sialiniis   ()<(u|)ii(l    by    TSCCiC   KVKHGREEX, 
7  April  1!)72-1S  June  1!t7l2,  I'niianMl  frorii    NODC  I.istiiii,'  No.  31-829G.— ( '<iMtimu>(l 


DEFIO   31  829t 

CONSEC  0007 

lit      47  02   N 

IONS   0*6  56   U 


CtSI''U''/IMe 


rE»« 

Itl! 

80T0I>    01168 

*■« 

lEHP          03.9 

1 

ii"  HOT   pE«         wiNn-nia  23         Inst   sto  jecobder 

TEN    S3    1306 

MONTH 

1       0* 

SHIP    E» 

MET 

9Ut8          03.9 

19 

3          3                WIMD-SPD    33             TRACE     01"                         0 

5    S9U«RE       * 

0»Y 

08 

OtTl    USE       1 

fl«»0'<ETR     1007.1 

SF» 

JInD-Fjb                      DU04TION 

2    S3UtRE    66 

HOUf 

14.6 

»Bf»              35 

CLOUT    T/« 

( 

:l/i« 

ME4THFa        X',             ORIG     IIP    110 

1    S3j»RE     76 

LVLTYP 

OEPIH 

TEHP 

S«L 

SICM*-! 

ovnopTh 

SnO    »El       3«fG              Pl4       t"T    P         \12         not         Si 

133         '< 

SID 

00000 

-     1.19 

33.32 

26.82 

00 

.000 

1441.4 

OBS 

00001 

-     1.  19 

33.316 

26.92 

1441.4 

OBS 

0000* 

-     1.19 

33.314 

26.81 

1441.5 

STO 

000  10 

-     1.19 

33.32 

26.82 

00 

.012 

1441.6 

SIO 

00020 

-     |.  19 

33.33 

26.83 

00 

.025 

1441.8 

OBS 

000^6 

-     1.19 

33.334 

26.9  5 

1441 .9 

STO 

OOOJO 

-     1.23 

35.37 

26.86 

00, 

.057 

1441.3 

OBS 

000*') 

-     1.51 

33.522 

26.99 

1441.0 

STO 

oooso 

-     1.54 

33.53 

27.00 

00, 

.059 

1440.9 

OBS 

000  36 

-     1.66 

33.574 

27.04 

14*0.5 

OBS 

aoo6« 

-     1.67 

33.604 

27.06 

1440.6 

OBS 

000  70 

-     1.16 

33.655 

27.09 

1443.2 

OBS 

000  7* 

-     1.02 

33.676 

27.10 

1444.0 

STO 

000  75 

-     1.02 

33.68 

27.10 

00, 

.095 

1444.0 

OBS 

0009* 

-    0.86 

33.806 

27.20 

1445.2 

STO 

00 100 

-    0.62 

35.92 

27.29 

00, 

.107 

1446.6 

OBS 

00101 

-    0-50 

55.930 

27.29 

1447.2 

OBS 

00105 

-    0.25 

33.923 

27.27 

1448.4 

STO 

00125 

-   0.14 

33.94 

27.28 

00. 

.  127 

1449.3 

STO 

00153 

00.01 

54.06 

27.57 

00, 

.146 

1450.5 

OBS 

00153 

00.03 

34.090 

27.39 

1450.7 

OBS 

D01&« 

00.64 

34.182 

27.43 

1453.9 

OBS 

00160 

00.82 

34.205 

27.44 

1*54.7 

OBS 

0017* 

00.89 

34.206 

27.44 

1455.1 

OBS 

00179 

00.98 

34.241 

27.46 

1455.6 

OBS 

001  86 

01.51 

34.357 

27.52 

145B.5 

OBS 

00190 

02.17 

34.442 

27.53 

1461.4 

OBS 

00|9* 

02.46 

54.497 

27.55 

1462.9 

STO 

002  00 

02.48 

34.50 

27.55 

00. 

,177 

1*65.0 

OBS 

00225 

02.69 

54.520 

27.55 

1*6*. 3 

STO 

002  50 

03.00 

34.61 

27.59 

00, 

,204 

1*66.2 

OBS 

00251 

03.06 

34.619 

27.60 

1*66.5 

OBS 

00257 

03.44 

54.683 

27.61 

1*68.5 

OBS 

00273 

03.58 

34.745 

27.65 

1*69.2 

STO 

OO3O0 

03.7* 

34.77 

27.65 

00' 

.229 

1*70.* 

OBS 

00306 

03.78 

34.781 

27.66 

1*70.7 

OBS 

00325 

03.91 

34.e2R 

27.69 

1*71.6 

OBS 

00352 

03.96 

54.843 

27.69 

1*'2.5 

OBS 

00376 

o*.o* 

34.865 

27.70 

1*73.0 

STO 

00<.00 

0*.0  7 

34.88 

27.70 

00. 

,275 

1*73.6 

OBS 

ao«oi 

04.07 

34.879 

27.70 

1*73.6 

OBS 

00*24 

04.08 

34.889 

27.71 

1*7*. 0 

OSS 

00*55 

04,08 

34.896 

27.72 

1*7*. 6 

OBS 

00*73 

04.07 

34.900 

27.72 

1*7*.  8 

STO 

00500 

04.07 

54.90 

27.72 

00. 

.518 

14  75.3 

OBS 

00502 

04.07 

34.904 

27.72 

1*75.3 

OBS 

00531 

04.07 

34.908 

27.73 

1475.8 

OBS 

005*9 

04.06 

34.910 

27.73 

1476.1 

OBS 

00578 

04.05 

34.912 

27.73 

1476.5 

STD 

00600 

04.05 

34.91 

27.73 

00. 

.362 

1476.9 

OBS 

006  02 

04.05 

34.915 

27.73 

1*76.9 

OBS 

00629 

04.05 

54.917 

27.74 

1*77.5 

OBS 

00653 

04.04 

34.919 

27.74 

I*T7.7 

OBS 

006  7* 

04.03 

54.919 

27.74 

1*78.0 

STO 

00700 

04.03 

54.92 

27.74 

00. 

.405 

1*78.* 

OBS 

00700 

04.03 

34.924 

27.74 

1*78.* 

OBS 

00724 

04.02 

34.926 

27.75 

1*79.8 

OBS 

00750 

04.04 

34.935 

27.75 

1*79.5 

OBS 

00776 

04.04 

34.938 

27.75 

1*79.9 

STD 

00800 

04.03 

54.94 

27.76 

00. 

.447 

1*80.1 

OBS 

ooaoo 

04.03 

54.941 

27.76 

1*80.1 

STO 

00900 

04.00 

34.95 

27.77 

00.490 

1*81.7 

OBS 

00900 

04.00 

34.955 

27.77 

1*81.7 

STO 

01000 

03.95 

34.96 

27.79 

00. 

.532 

1*83.2 

OBS 

01000 

03.95 

54.965 

27.79 

1*83.2 

OBS 

01016 

03.94 

34.964 

27.79 

'•••I 

1*83.* 

• 
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TABI.K   XIII. 


-Observed    and    Interpolatixl    Ocean. ifcrapliic    Data   from    Stations   Occupied   by  USCGC  EVERGREEN, 
7  April  1!)72-18  June  1972,  Prepared  from   XODC  Listin;;  No.  31-8296. — Continued 


RfFin   31  8?96  Tfl"  1972 

C0N*;EC  J008  M()NT^   0* 

LAT      *7  OS. ON  OAy      Ofl 

IONS   0*6  39. 5W  mOii»  17.6 


"OTOp  00750 
SHIP  FV 
DATA  USE   1 
AREA       T5 


AIR  JftP  05.6 

WEr  ilULB  05.3 
BAROHEIR  1005.1 
ClOUJ  T/A 


OIR    HGT     PER 

KIND-OIR    25 

INST    SID   RECORDER 

TEN    S}    1306 

24       5          2 

KI>in-SPD    30 

TRACE    DIR                         5 

5    SQUARE       * 

SEA 

M1N0-F3R 

DURATION                   00.2 

2    SQUARE    66 

Cl/tR 

WEATHER       X; 

ORIE  IIP  no 

I    SQUARE    76 

CASTNUM/TIHE   IVITYP    OEPTm 


Sin 

3BS 
SIO 
STD 

OBS 
SID 

OBS 
SID 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 
SID 

Sin 
nas 

OBS 
SIO 

OBS 

DBS 

OBS 

OBS 

OBS 
SIO 

OBS 

OBs 

OBS 

OBS 

OBS 
SID 

OBS 
SID 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

SID 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

SID 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 

SIO 
OBS 
OBS 
OBS 

SID 
OBS 
OBs 
OBS 
OBS 

SID 
OBS 


00000 
0O0O3 
00010 
00020 
0002* 
0OO30 
000*9 
00050 
0005* 
0005  7 
00060 
000  7* 

000  75 
00100 

001  OS 
0012* 
00|25 
00127 
00133 
00135 
001*3 
001*8 
00150 

001  57 
00163 
00169 
0017* 
00199 
00200 
00223 

002  50 
002  53 
002  77 
00287 
00298 
00300 
00327 
00332 
003*8 
0035* 
00358 
00373 
00398 
00*00 
00*27 
00*52 
00*61 
00*75 
00*99 
00500 
00525 

005  76 
00599 

006  00 
00626 
00656 
006  79 
006  98 
00700 
00  706 


lENP 

02.95 

02.95 

02.95 

02.95 

02.95 

02.9* 

02.86 

02.86 

02.82 

02.66 

02.58 

02.69 

02.69 

02.67 

02.67 

02.77 

02.7  7 

02.76 

02. *9 

02.56 

01.89 

01.60 

02.07 

03.71 

0*.l* 

0*.16 

0*.*0 

0*.68 

0*.67 

0*.63 

0*.92 

0*.92 

0*.72 

0*.*7 

0*.6* 

0*.66 

0*.81 

0*.  80 

0*.73 

0*.67 

0*.63 

0*.*9 

0*.3B 

0*.39 

0*.** 

0*.36 

0*.31 

0*.  31 

0*.2* 

0*.2* 

0*.22 

a*.l9 

0*.15 

0*.  15 

0*.t8 

0*.17 

0*.I3 

0*.ll 

0*.ll 

0*.I1 


SAl 

33.96 
33.963 
33.96 
33.97 
33.967 
33.97 
33.976 
33.98 
33.952 
33.915 
33.961 
33.995 
3*.  00 
3*. 00 
33.999 
3*.0** 
3*.0* 
3*. 022 
3*. 090 
3*. 10* 
3*. 083 
3*. 103 
34.20 
3*.*92 
3*. 517 
3*. 518 
3*. 559 
3*. 666 
3*. 67 
3*. 751 
3*.  86 
3*. 862 
3*. 836 
3*. 838 
3*. 872 
3*.  88 
3*. 912 
3*. 915 
3*. 908 
3*. 862 
3*. 900 
3*. 886 
3*. 893 
3*. 89 
3*. 919 
3*. 902 
3*. 911 
3*. 91* 
3*. 91* 
3*. 91 
3*. 916 
3*. 922 
3*. 923 
3*. 92 
3*. 930 
3*. 927 
3*. 928 
3*. 928 
3*.  9  3 
3*. 927 


SIKIA-I    DynOptH   sND  VEl   0«»C 


PJ*       TOT    P 


N02 


SlOJ 


27.08 

27.08 

27.09 

27.09 

27.09 

27.09 

27.10 

27.10 

27.09 

27.07 

27.12 

27.13 

27.13 

27.1* 

27.1* 

27.1  7 

27.16 

27.15 

27.23 

27.23 

27.27 

27.31 

27.35 

27. *3 

27. *1 

27. *1 

27. *1 

27. *7 

27. *7 

27.5* 

27.59 

27.60 

27.60 

27.63 

27.6* 

27.6* 

27.65 

27.65 

27.65 

27.63 

27.66 

27.66 

27.68 

27.68 

27.70 

27.69 

27.70 

27.71 

27.71 

27.71 

27.72 

27.73 

27.73 

27.73 

27.73 

27.73 

27.7* 

27.7* 

27.7* 

27.7* 


00.010 
00,020 


00.030 
00.0*9 


00.073 
00.097 


00. I  76 
00.205 


1*61.0 

1*61.0 

1*61.2 

1*61.3 

1*61.* 

1*61.5 

1*61.* 

1*61.* 

1*61.3 

1*60.6 

1*60.* 

1*61.1 

1*61.1 

1*61.5 

1*61.6 

1*62.* 

1*62.* 

1*62.3 

1*61.* 

1*61.7 

1*58.9 

1*57.7 

1*59.9 

1*67.5 

1*69.5 

1*69.7 

1*70.8 

1*72.5 

1*72.5 

1*72.8 

1*7*. 6 

1*7*. 7 

1*7*  .2 

1*71.3 

1*7*.'3 

1*7*.* 

1*75.5 

1*75.6 

1*75.5 

1*75.3 

1*73.3 

1*7*. 9 

1*7*. 9 

1*7*. 9 

1*75.6 

1*75.7 

1*75.6 

1*75.9 

1*76.0 

1*76.0 

1*76.3 

1*77.1 

1*77.3 

1*77.3 

1*77.9 

1*78.3 

1*78.5 

1*78.8 

1*78.8 

1*78.9 
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T.uu.K  XIII. — Observed    and    Intcnx'lated    Oceaiiographic    Data    from    Stations   Occupied   l).v    USCGO   EVERGREEN, 
7  April  1072-18  June  1!)72,  I'repared  from   NODC  Listinjr  No.  31-82!Hi.— Continued 


KtFln       11       4246 

rF»> 

19TZ 

BOIOP    0OJ29 

AIR    TEMP          05.0 

niR    HCI    'fR 

kImO-DIp    21 

CONStC                0000 

II0^4H       0* 

SHIP  ev 

HFT     BULB          03.9 

21 

2         1 

UltO-SPO    23 

Ltt             47    06       N 

0«f 

OR 

Dtit    USE       1 

DAROMEIR     1007.1 

SEA 

MIND-FIR 

lonC     o«6  ;«     W 

MnjB 

?0.2 

AREA               05 

CLOUO 

T/A 

Cl/TR 

UEATHE3       x: 

C»it'<u'</TI1E 

IVltYP 

oepiH 

TEMP 

SAl 

SI3MA-I 

otndpIm 

SnO    »El 

IXIQ               PT 

sro 

00000 

01.82 

13.8* 

77.08 

00.000 

1*55.9 

?o.? 

nss 

DOOOB 

01.82 

11.8*5 

27.08 

1*56.0 

sio 

00010 

01.82 

13.8* 

27.08 

00.010 

1*56.1 

DBS 

00010 

01.82 

13.8*5 

27.08 

1*56.1 

OBS 

00019 

01.82 

11.8** 

27.08 

1*56.2 

SIO 

00020 

01.82 

31.8* 

27.08 

00.020 

1*56.2 

STO 

00010 

01.79 

11.85 

27.09 

00.030 

1*56.1 

nss 

00030 

01.79 

13.85* 

27.09 

1*56.3 

STO 

000  so 

01.80 

33.86 

27.09 

00.0*9 

1*56.6 

OSS 

oooso 

01,80 

31.857 

27.09 

1*56.6 

OBS 

00059 

01.91 

11.85* 

27. OB 

1*57.3 

OSS 

OOOTO 

01.95 

13.91* 

27.11 

1*57.7 

STo 

00015 

02.26 

33.9* 

27.13 

00.073 

1*59.2 

OBS 

00075 

02.26 

33.9*1 

27.13 

1*59.2 

oBs 

00079 

02. *7 

33.991 

27.15 

1*60.3 

OBS 

00090 

02.80 

3*. 006 

27.13 

1*61.9 

SID 

001 00 

02.90 

1*.00 

27.12 

00.097 

1*62.5 

OBS 

00100 

02.90 

3*. 00* 

27.12 

1**2.5 

OBS 

00110 

03.01 

3*. 032 

27.1  3 

1*63.1 

STO 

00125 

03.23 

3*.  09 

27.16 

00.121 

1*6*.* 

OBS 

00125 

03.2* 

3*.  092 

27.16 

1*6*. 5 

OBS 

001  11 

03.08 

3*. 051 

27.1* 

1*63.8 

OBS 

001  16 

01.67 

3*. 026 

27.2* 

1*57.7 

OBS 

001*0 

01.6* 

3*. 0*2 

27.25 

1*57.7 

OBS 

001  «5 

01.75 

3*. I  70 

27.35 

1*58.* 

Sin 

00150 

02.1* 

3*.25 

27.38 

00.1*1 

1*60.3 

OBS 

00150 

02.20 

3*. 258 

27.38 

1*60.6 

OBS 

00160 

03.07 

3*. 26    P 

27.3I0' 

OBS 

00175 

03.22 

3*. 26    p 

27.300 

SID 

00200 

03.6* 

3*. 17 

27.35 

00.173 

1*67.8 

OBS 

00200 

01.65 

3*. 378 

27.35 

1*67.8 

OBS 

0022* 

0*.00 

3*.*88 

27. *0 

1*69.9 

OBS 

002*8 

0*.*2 

3*. 596 

27.** 

1*72.2 

SID 

002  50 

0*.*6 

3*. 61 

27. *5 

00.213 

1*72.* 

OBS 

0027* 

0*.79 

3*. 756 

27.53 

1*7*. 3 

SIO 

00300 

0*.67 

3*. 81 

27.58 

00.2** 

1*7*. 3 

OBS 

00300 

0*.67 

i*.ao8 

27.58 

1*7*. 3 

OBS 

00311 

0*.6* 

1*.826 

27.60 

1*7*.* 

• 

INST    SIO    RECWIOER 
IRACE    OIR  3 

DURATION  00.1 

OR  I G     IIP     110 


TEN  S3  I  306 
5  SOuARE  * 
2  S3J*RC  66 
1    SQUARE     76 


REFID       31       8296 

TEAR 

1972 

BOioP    00311 

AIR    lEiP         02.2 

OIR    HGI    PER 

MHO-OIR    13 

CONSEC              0010 

MONTH 

1      0* 

SHIP  e» 

MET    9Uia          01.7 

21 

2        1 

MI-IO-S»0    11 

lAT             ♦!    05       M 

OAV 

08 

DATA    USE        1 

8AR0METR    1010.5 

SEA 

MINO-FOR 

LONG       0*6    Oa       U 

HOJR 

22.6 

AREA               05 

clouo 

I/A 

CL/IR 

.4EATHE*       t'- 

CASTNUH/TINE 

LVLIYP 

OEPIH 

TEMP 

Sal 

SICHA-T 

UyNOPlH 

SND    VEL 

3X*G              PJ. 

22.6 

QBS 

00009 

00.5* 

33.535 

26.92 

1**9.9 

SIO 

00010 

00.5* 

35.5* 

26.92 

1**9.9 

OBS 

00012 

00.55 

33.5*0 

26.92 

1*50.0 

sio 

00020 

00.52 

33.55 

26.93 

1*50.0 

SIO 

00010 

00. *9 

33.57 

26.95 

1*50.0 

OBS 

00019 

00.*5 

33.59* 

26.97 

1*50.1 

OBS 

000*2 

00.20 

33.88   P 

27.210 

OBS 

000*5 

00.93 

33.96    P 

27.2*0 

OBS 

000*8 

01. *1 

33.889 

27.15   • 

1*5*. 9 

SIO 

00050 

01. *6 

31.86 

27.12    • 

1*55.1 

OSS 

00051 

01.50 

33.836 

27.10 

1*55.3 

STO 

00075 

01.55 

33.81 

27.08 

1*55.9 

OBS 

00080 

01.57 

33.809 

27.07 

1*56.1 

STO 

00100 

01.66 

33.86 

27.11 

1*56.8 

OBS 

00105 

01.71 

33.875 

27.12 

1*57.2 

OBS 

0O12* 

01.96 

33.901 

27.12 

1*58.6 

STO 

00125 

01.93 

33.88 

27.10 

1*58.5 

OBS 

00128 

01.73 

33.836 

27.08 

1*57.6 

DBS 

00131 

01. *3 

33.862 

27.12 

1*56.3 

OBS 

00137 

01.01 

33.810 

27.13 

1*5*. 5 

OBS 

001*2 

00.7* 

33.921 

27.22 

1*53.5 

SIO 

00150 

02.53 

3*. 18 

27.29 

1*61.9 

OBS 

0015* 

03.19 

3*. 278 

27.31 

1*65.0 

OBS 

00171 

03.26 

3*. 151 

27.37 

1*65.7 

OBS 

00176 

03. *9 

3*.*69 

27.** 

1*66.9 

OBS 

00182 

03.75 

3*.*82 

27. *2 

1*68.1 

OBS 

00197 

03.81 

3*. 531 

27. *S 

1*68.7 

SIO 

00200 

03.91 

3*. 55 

27. *6 

1*69.1 

OBS 

00200 

03-91 

3*. 552 

27. *6 

1*69.2 

OBS 

00206 

0*.17 

3*. 577 

27. *5 

1*70. A 

OBS 

00208 

0*.  19 

3*. 6*7 

27.51 

1*70.6 

OBS 

0021* 

o*.7e 

3*. 711 

27.*9 

1*73.3 

OBS 

00220 

0*.69 

3*. 681 

27. *8 

1*72.9 

OBS 

00225 

0*.  7* 

3*.  73* 

27.52 

l*T3.3 

OBS 

002  31 

a*.90 

3*. 772 

27.53 

1*7*. 1 

SIO 

002  50 

0*.81 

3*.  80 

27.56 

1*7*. 1 

OBS 

002  51 

0*.80 

3*. 798 

27.56 

1*7*. 1 

OSS 

002  77 

0*.62 

3*. 820 

27.60 

1*73.8 

OBS 

00286 

0*.61 

3*.813 

27.59 

•  •••• 

1*73.9 

INST    SId    4FC0R0ER 
TRACE     olft  0 

Duration  oo.i 

ORIG    MP    110 


TEN   so    1106 

5  SQUARE  * 
2  SOUARE  66 
1  SQUARE  76 


NO!    Sljl 
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Table  XIII.— Oliservcfl    and    IiitcriHilated    OceaiKifrrapliic    Data    fmiu    Statiniis   Ocrupicrl   by    USCGO   KVI5RGREBX, 
T  April  1!I7l;-1S;  .lurt"  1072.  rn'paifd  fniiu    NODC  I.istiiiir  No.  31-S200.— ("ontiimcd 


PEFIO       JI  9?<>6 

cowstc  0011 

HI             «7  02       N 

LONG       0*5  50       " 


rt«» 

1172 

?aiD(>    00272 

•  U 

lEfP         01.7 

OIB    MOI    PER 

JIND-OIR    31 

HONTH       0* 

SMi<>    ev 

HEI 

5Ul«          01.1 

21 

2         2 

MIID-SPO    1> 

0»» 

0< 

D«I«    USE        1 

lJ»RO^FIo   iDio.e 

SE« 

•II^O-F]R 

HOU" 

10.0 

««e«          05 

Clpud  i/» 

CL/IR 

JE4IHEH       <5 

.VLTVP 

DEPTH 

lEHP 

S*L 

SISti-I 

OVNOPIH 

SNO    VEl 

DXIG                OJ' 

•ITO 

00000 

02.<n 

33.93 

27.06 

00.000 

1461-0 

OBS 

00003 

02.97 

33.929 

27.06 

1461.1 

SID 

000  10 

02. 9« 

33.96 

27.08 

00.010 

1461.3 

STO 

000  70 

03.02 

33.99 

27.10 

00.020 

1461 .7 

ins 

00021 

03.01 

33.991 

27.10 

1461.7 

SIO 

000  30 

01.11 

34.00 

27.10 

00.030 

1462.2 

nes 

000  31 

33. 1* 

34.009 

27.10 

1462.4 

STO 

00050 

03.23 

34.02 

27.11 

00.049 

1463.1 

nRS 

00050 

03.23 

34.024 

27.1  1 

1463.1 

SID 

000  75 

02.70 

34.00 

27.14 

00.07  3 

1461.2 

DBS 

00077 

02.66 

31.996 

27.14 

1461 .1 

obs 

00090 

02.52 

34.018 

27.1  7 

1460.8 

SIO 

00100 

02.53 

34.04 

27.18 

00.096 

1460.9 

0"S 

00103 

02.54 

34.048 

27.19 

1461.0 

OBS 

00118 

02. a« 

34.344 

27.40 

1463.0 

OBS 

00122 

03.51 

34.405 

27.38 

1466.0 

SIO 

00125 

03.76 

34.45 

27.39 

00.  1|5 

1467.? 

OBS 

00126 

03.8") 

34.471 

27.40 

1467.8 

ORS 

00131. 

04.36 

34.509 

27.38 

1470.0 

SID 

00150 

04.63 

34.5  7 

27.40 

00.134 

1471.4 

08  5 

00152 

04.65 

34.579 

27.40 

1471.5 

OBS 

00175 

04.30 

34.644 

27.49 

1 4  70  .  5 

SID 

00200 

04.58 

34.75 

27.54 

00.166 

1 4  72  .  2 

OBS 

00?  03 

04.59 

34.749 

27.54 

1472.3 

1B^ 

0022  7 

04.75 

34.804 

27.57 

1473.5 

SIO 

00250 

04.55 

34.32 

27.61 

00.193 

1473.0 

OBS 

00253 

04.54 

34.824 

27.61 

1473.0 

OBS 

00256 

04.53 

34.825 

27.61 

•••••a 

|********| 

1473. I 

INSI     SIO    RECORDER 
I'ACE    Oil  3 

OUROTION  00.1 

C«1G     IIP    110 


TEN  S3  1306 
5  S3J««=  4 
2  SaJ»«H  64 
1    sau»RE    75 


P34       lOT    P 


NO? 


REFIO   31  8296 

C3NSFr  0012 

lal      47  21   N 

ION',   045  46   M 


CaSINUH/I  I«4E 


VE«« 

1977 

BClOp    00291 

aIr 

lEHP          01.1 

D I  R     HG I     PE  B 

HIID-DIR     01 

.^n'jiH     04 

SHIP    EV 

WE' 

RUie       00.6 

04 

1         2 

jUD-SpD    13 

D»Y 

09 

DATA    USE        I 

6AR0HETP     1010.5 

SEA 

U1ND-F3R 

HfluH 

07.5 

AREA                05 

CLOUil    I/A 

CL/IR 

4FATHER       t^ 

LVLI»' 

OEPlH 

TEMP 

S«L 

SIGIA-I 

OynDpih 

SND     VEl 

3«fG                PJ' 

SIO 

00000 

-    0.60 

33.52 

76.96 

00.000 

1444.5 

QBs 

00004 

-     0.60 

33.525 

26.96 

1444.6 

OBS 

000  09 

-    0.62 

33.548 

26.98 

1444.6 

STO 

000  10 

-    0.62 

31.55 

76.98 

00.011 

1444.6 

SID 

00020 

-    0.57 

33.56 

76.99 

00.022 

1445.0 

OBS 

OO020 

-    0.56 

33.560 

76.99 

1445.1 

SID 

00030 

-    0.45 

33.61 

27.03 

00.032 

1445.8 

OBS 

00031 

-    0.42 

33.615 

?7.03 

1445.9 

OBS 

00041 

00.  10 

31.689 

77.07 

144(4.6 

OBS 

00049 

00.31 

31.744 

?7.  10 

1449.8 

SID 

000  50 

00.31 

33.74 

77.10 

00.052 

1449.8 

OBS 

00055 

00.65 

33.769 

27.10 

1451.5 

OBS 

00059 

00.98 

31.859 

27.15 

1453.1 

Sin 

00075 

01.58 

31.93 

77.1  7 

00.076 

1455.2 

OBS 

00078 

01.59 

13.930 

77.17 

1456.1 

OBS 

0  0091 

01.21 

31.887 

27.16 

1454.8 

OBS 

00096 

01.20 

33.881 

27.16 

1454.8 

SIO 

OOIOO 

00.77 

31.77 

27.10    • 

00.100 

1457.8 

OBS 

00100 

00.73 

33.768 

27.09 

1457.6 

OBS 

001O7 

00.20 

33.884 

27.2? 

1450.4 

SID 

00125 

00.45 

34.05 

27.34 

00.121 

1457.1 

OBS 

00177 

00.52 

34.07? 

27.35 

1452.5 

PBS 

00140 

01.02 

34.183 

27.41 

1455.1 

OBS 

00145 

01.27 

34.232 

27.43 

1456.4 

SID 

00150 

01.67 

34.27 

27.43 

00.139 

1458.3 

OBS 

00150 

01.67 

34.271 

27.43 

1458.1 

OBS 

00153 

02.03 

34.351 

27.47 

1460.0 

OBS 

00160 

04.42 

34.639 

27.48 

1470.9 

DBS 

001  75 

04.36 

34.604 

77.45    • 

1 4  70  .  7 

SIO 

00200 

04.85 

34.74 

27.51 

00.170 

1  4  73  .  1 

OBS 

00204 

04.88 

34.754 

27.52 

1473.6 

OBS 

00221 

04.7* 

34.755 

27.53 

1473.4 

SIO 

00250 

04.74 

34. ei 

27.58 

00.199 

1 4  73  .  8 

OBS 

00251 

04.74 

34.815 

77.58 

1473.8 

OBS 

00242 

04.  72 

34.821 

27.59 

14  73.9 
> 

INSI    SIU    RECORDER  TEN    SJ    1306 

IPACE    DIR  1  5    S3JHRE       4 

OilRAIlON  03.1  2     SOJARE     64 

ORIG    IIP    110  1    S3jA»F    75 


Sl33 
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Tahm:  XIII.— Dliservcd    and    Iiitfipulatcii    Oti-iiiMisiapliic    D.ila    fr Stations   Occupied    hy    l.'SCUC   KVERGRKKN, 

7  April  l!)7li-lS  .June  HIT:;,  I'lcpaii'd  licmi    NoDC  I.islin:.'  NH.  SI-SJiM;.— Ciiiitinued 


"Efin      31       9J96            »f«>     l'<72  BG'OP    006/7  tin    TE1P          03.0            am    hC'    Pf «  rdNO-niR    1?            I>jsr    St^    KECoqIfR  TrS    SI    1106 

CONSFC                0013             HONH       0<i  SHIP    fv  WEI     BUlfl          OT.O                '7       2          2  <IVD-SPn     11             IX4CE     0|R                         5  5    SOJSSE        * 

HI             «7    *9       N             T«T             03  n4'\    USE        1  lUKflHeiR    1005.?              Sf«  JI'iO-nB                      DI/RATInN                   01.-,  2     SO)»q:     b« 

lONC       0*5    50       U             HOJR    06.*  tREIt               OS  CLOUT    t/»                              Cl/TB  XE«  TMf  >        XS             0(l|5     1|P     111  1     S'3J»"C     7S 

C«StNUH/TlHf        IVlIrP          OEPIH                   IE"'  S»l  SI5<4-I  DYNJPIH       SXD    VEL  Ixrr,                »]»  lot     p          N02          NO!  5133          P-4 


SIO 

00000 

-    0.16 

OBS 

00004 

-    0-16 

STO 

00010 

-    0.12 

SID 

0002  0 

-    0.07 

DBS 

00021 

-    0.07 

SID 

00030 

-    0.06 

OBS 

00030 

-    0.06 

IBS 

000  3  7 

00.01 

OBS 

0O0l,S 

01.08 

OBS 

000*'' 

01. *6 

SID 

000  50 

01. *9 

OBS 

00053 

01. TO 

SID 

00075 

02.16 

OBS 

00075 

02.18 

nss 

00085 

02.38 

OBS 

00092 

02.20 

OBS 

00096 

01.55 

SID 

00  I  00 

01.17 

OBS 

00100 

01.11 

OBS 

00105 

00.68 

OBS 

00109 

00.10 

OBS 

001  13 

00.09 

OBS 

00117 

00.17 

OBS 

00122 

00. *5 

SID 

00125 

00.53 

0«S 

00126 

00.55 

OBS 

00130 

00.55 

OBS 

0013* 

00.92 

OBS 

001  38 

01.  19 

SID 

00150 

01. *3 

OBS 

00150 

01.** 

OBS 

00153 

01.57 

OBS 

00157 

01.92 

OBS 

00160 

02.19 

OBS 

00168 

02.23 

OBS 

00171 

02.59 

OBS 

0017* 

02.76 

OBS 

00177 

02.78 

OBS 

00181 

02.88 

OBS 

00185 

03.29 

OBs 

00189 

03. *3 

OBS 

00193 

0*.07 

OBS 

00196 

0*.6I 

SID 

002  00 

0*.67 

OBS 

00201 

0*.67 

OBS 

00209 

0*.53 

OBS 

00212 

0*.63 

OBS 

00216 

0*.87 

OBS 

00225 

0*.9* 

OBS 

00233 

0*.70 

OBS 

00237 

0*.67 

OBS 

002*1 

0*.79 

OBS 

002** 

0*.  83 

OBS 

002*9 

0*.I7 

SIO 

002  50 

0*>17 

OBS 

00253 

0*.  17 

OBS 

00257 

03.97 

OBS 

00261 

03.92 

OBS 

00267 

0*.U 

OBS 

002  78 

03.93 

OBS 

00293 

0*.  10 

OBS 

002  98 

0*.10 

SIO 

00300 

04.02 

OBS 

00301 

03.97 

OBS 

003*0 

03.94 

SIO 

00*00 

04.08 

oes 

00*17 

04.10 

OBS 

00*28 

04.11 

OBS 

00*5* 

04.12 

OBS 

00*78 

04.10 

SIO 

005  00 

04.08 

OBS 

00501 

0*.0B 

OBS 

005  28 

0*.  11 

OBS 

00550 

0*.12 

OBS 

0057fl 

0*.l* 

SID 

OOtOO 

04.1* 

OBS 

006  02 

0*.14 

OBS 

00630 

04.09 

OBS 

00649 

0*.  1* 
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Tabi.k  XIII. — OhserviHl    and    Interpolated    OceanoRrapliic    Data    fmiii    Statinns  Occupied   by   USCGC  EVERGREEN, 
7  April  1072-18  June  1972,  Prepared  fioin    N()P("  IJstiii^'  No.  31-82rM;.— Continued 


«EfIO       31       lltb 

CONSEC  aol« 

l»'  ♦«    12      1 

IONG      0*5    55      w 


VE»« 

1972 

BOlOP    01137 

•  I" 

IE"'          01.1 

01"     HGI     PER             hInD-DIr     12 

INSI    SIO    teCOROER 

Ten   S3    1306 

MUNTM       0* 

Ship  e» 

«EI 

lULn          00.6 

12 

0          2                UltO-SPO    ID 

TRACE    DIR                      0 

5    SQUARE       4 

1»Y 

09 

0»I»   USE       I 

BAR01FIR     1001.5 

SEA 

UINO-FIR 

DJRATinN                   00.4 

2    SIJARE    84 

HOU"* 

10.3 

•RFA               0; 

CI  OUT    I/s 

CL/IR 

HE«TME<       «2 

ORIG     IIP    110 

1     SOJARE     89 

LVIT YP 

Otp,H 

lEMP 

S«L 

SI-.1A-I 

n»NDPlH 

Snd  "el     oxio           pi* 

tOl    P         H32         >I03 

Sll3          PH 

SIO 

00000 

-     1.11 

33. *6 

26.93 

00.000 

1**2.0 

IIBS 

00000 

-     I. 11 

31.*62 

26.9  3 

1**2.0 

flBS 

00004 

-     1.09 

33.*80 

26.95 

1**2.2 

sto 

00010 

-     1.09 

33. *9 

26.95 

00.011 

1**2.3 

UBS 

000  IS 

-     1.08 

13.502 

26.96 

1**2.5 

Sin 

00020 

-     l.Ol 

33.53 

26.98 

00.022 

1442.9 

tins 

0002* 

-    0.88 

33.585 

27.02 

1443.7 

STf) 

00030 

-    0.92 

33.59 

27.01 

00.031 

14*3.6 

nas 

000*3 

-    1.02 

33.629 

2  7.06 

1**3.4 

DBS 

000*9 

-   0.87 

33.661 

27.08 

1444.2 

STO 

00050 

-    0.87 

33.67 

27.09 

00.053 

1444.2 

OBS 

00060 

-    0.89 

33.751 

27.16 

1444.4 

OBS 

00062 

-    0.79 

33.836 

27.22 

1445.1 

nes 

00073 

-    0.09 

3*. 05* 

27.37 

14*8.8 

SIO 

00075 

00.09 

1*.07 

27.37 

00.07* 

1**9.6 

OBS 

000  76 

00.31 

3*. 096 

27.38 

1*50.7 

OBS 

oaoB3 

00.93 

3*. 209 

27.** 

1*53.8 

SIO 

00100 

01.30 

3*. 2* 

27.** 

00.091 

1*55.8 

DBS 

001  00 

01.31 

3*. 2*1 

27.** 

1*55.8 

OBS 

001  1* 

01.59 

1*.317 

27. *B 

1*57.* 

SID 

00125 

01.85 

3*. 38 

27.51 

00.107 

1*58.8 

IIBS 

00125 

01.88 

3*. 386 

21.51 

1*59.0 

HBS 

00136 

02.35 

3*. 5** 

27.60 

1*61.4 

UBS 

0013') 

02.63 

3*. 572 

27.60 

1*62.7 

OBS 

001*9 

03.01 

3*. 560 

27.56    • 

1464.5 

SID 

00150 

03.02 

3*. 56 

27.56 

00.121 

1464.6 

OBS 

0017* 

03.25 

3*. 611 

2f.57 

1466.0 

OBS 

00191 

03.38 

3*. 6*9 

27.59 

1467.0 

Sin 

002  00 

03.37 

3*. 65 

27.59 

00.1*8 

1467.0 

OBS 

0022* 

01.25 

3*. 6*8 

27.60 

1466.9 

SID 

00250 

03.35 

3*. 69 

21.63 

00.173 

1467.9 

nBs 

00251 

03.35 

3*. 69* 

27.63 

1467.8 

UBS 

002  76 

03. *7 

l*.73e 

27.65 

1*68.8 

IBS 

0029') 

01.78 

3*. 793 

27.67 

1*70.6 

SID 

00100 

03.78 

3*.  79 

2f.67 

00.197 

1*70.6 

nas 

00325 

03.93 

3*. 858 

27.70 

1*71.7 

OBS 

003*9 

0*.06 

3*. 8*7 

27.68 

1*72.7 

OBS 

003  7* 

0*.10 

3*. 869 

27.69 

1*73.3 

sin 

00*00 

0*.  1* 

3*. 87 

27.69 

00.2*3 

1*73.9 

jns 

00*01 

0*.l* 

3*. 875 

27.69 

1*73.9 

OBS 

10*31 

0*.  1* 

3*. 882 

27.70 

1*7*.* 

OBS 

00*51 

0*.  13 

3*. 88* 

27.70 

1*7*. 7 

OBS 

0  0*76 

0*.ll 

3*. 887 

27.71 

1*75.0 

^BS 

00*99 

0*.ll 

3*. 990 

27.71 

1*75.* 

SIO 

00500 

0*.  11 

3*. 39 

27.71 

00.288 

1*75.* 

OBS 

00527 

0*.  10 

3*. 892 

27.71 

1*75.8 

OBS 

005*9 

0*.09 

3*. 895 

27.71 

1*76.2 

OBS 

005  7  7 

0*.0R 

3*. 897 

27.72 

1*76.6 

Sin 

00600 

0*.08 

3*. 90 

27.72 

00.332 

1*77.0 

OBS 

00602 

0*.09 

3*. 899 

27.72 

1*77.0 

nBS 

00625 

o*.on 

3*. 902 

27.72 

1*77.4 

OBS 

006  50 

0*.07 

3*. 903 

27.  72 

1*77.8 

OBS 

006  76 

0*.07 

3*. 906 

27.73 

1*78.2 

SID 

00700 

0*.06 

3*. 91 

27.73 

00.377 

1*78.6 

OBS 

00703 

0*.06 

1*.909 

21.73 

1*78.6 

OBS 

0072* 

0*.06 

l*.9ll 

27.73 

1*79.0 

DBS 

00752 

0*.05 

3*. 913 

27.73 

1*79.4 

OBS 

00784 

o*.o* 

3*. 917 

27.7* 

1*79.9 

SID 

OOBOO 

0*.05 

3*. 92 

27.7* 

00.*2I 

1*80.2 

UBS 

ooeo3 

0*.05 

34.921 

27.7* 

1*80.2 

OBS 

001126 

o*.o* 

3*. 922 

27.7* 

1*80.6 

OBS 

008*9 

o*.o* 

3*.92* 

27.7* 

1*81.0 

SIO 

009  00 

0*.0l 

3*. 93 

27.75 

00.*66 

1*81.7 

OBS 

00910 

0*.00 

3*. 927 

27.75 

1*81.8 

OBS 

0092* 

03.99 

3*. 928 

27.75 

1*82.0 

09s 

009  50 

03.97 

3*. 929 

27.75 

1*82.* 

UBS 

00990 

01.9* 

1*.930 

27.76 

1*82.9 

SID 

01000 

01.92 

3*. 93 

27.76 

00.510 

1*83.0 

PBS 

01085 

03.85 

3*. 931 

27.77 

1*84.1 

OBS 

01091 

03.85 

3*. 932 

27.77 

•  ••••• 

•  •••••••< 

14B4.2 
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'r.uii.K  XIII.— Oliscrvwl    aiul     Inti'ipolated    OivaM(if;riii)hic    I>al:i    fiipiii    Stations   ( iccuiiicd    li.v    USOGC   EVERGREEN, 
7  April  lOTl'-ls  .luiu'  l!)7l!,  I'rcpai-cd  frcmi    Nolx'  l.istiiif:  Xo.  31-SL'!Hi.— ('uiiliiuiecl 


RtFlD        31        8?96  rE««     117? 

coNsec  ooi5         noun     0» 

lONC       0*k    07       H  HOJIl     13.0 


BOtO'    01360 
SHIP    EV 
0«T«    USE       1 
•RE*  05 


»1R    TflP  01 •! 

UEI    9ui"  00.0 

BAR0>4ETR     1009.1 
CtnuT     T/* 


OIR    HOT     PER 

20      2        2 
SE* 
Cl/IR 


WINO-OIR  lO 

MKO-SPD  1  1 
JISn-F J« 

I4E4THF4  <? 


INSf    Sir)    BECnPOER 
TRICE    OIR  ') 

Our  M  I  ON  00  .  R 

ORIG     IIP     110 


TEN  S3  1306 
5  SOJtRE  « 
2  SOUtRE  86 
1    S5J»RF    86 


CtSTNUH/TIHE        IVITTP 


S«l 


S1j"«-I  OrNoPTH       SNO    vtL       3xrG 


siU 


STO 

00000 

00.17 

33.83 

27.17 

00 

.000 

1**4.* 

08$ 

00004 

00.17 

33.829 

27.1  7 

1**8.5 

STO 

00010 

00.13 

33.8* 

27.18 

00 

.009 

1**9.* 

STO 

00020 

00.08 

33.85 

27-20 

00, 

.018 

1**8.* 

OSS 

0O0  2  3 

00.06 

33.859 

27.20 

1**8.* 

STO 

000  30 

00.05 

33.87 

27.21 

00, 

.027 

1**8.5 

obs 

000*3 

00.03 

33.897 

27.2* 

1**8.6 

OBs 

000*6 

00.05 

33.957 

27.28 

1**9.9 

OBS 

000*8 

00.17 

33.992 

27.30 

1**9.5 

STO 

OOOSO 

00.20 

33.99 

27.  30 

00. 

.0*3 

1**9.6 

OBS 

00067 

00.58 

3*. 150 

2  7  .*  1 

1*51.9 

OBS 

000  73 

00.9* 

3*. 2*7 

27.*  7 

1*53.7 

SID 

000  7  5 

00.98 

3*.  26 

27. *7 

00. 

.061 

1*53.9 

OBS 

00099 

01. *2 

3*. 359 

27,52 

1*56.* 

SID 

00100 

Ol.*3 

3*.  36 

00. 

.076 

1*56.5 

OBS 

001  ?3 

01.71 

3*.*39 

27,5  7 

1*58.3 

SID 

00125 

01.73 

3*.** 

2  7.57 

00. 

.089 

1*58.* 

OBS 

001*3 

02.08 

3*.*95 

27.5  8 

1*61.3 

nes 

001*9 

02.2* 

3*. 576 

27,6  3 

1*61.2 

STO 

00150 

02.31 

3*. 59 

2  7.6* 

00.102 

1*61.5 

OBS 

00151 

02. *S 

3*. 612 

27.6* 

1*62.3 

OBS 

00182 

03.09 

3*. 669 

27,6  3 

1*65.6 

OBS 

00198 

03.1* 

3*. 67* 

1*66.0 

SID 

00200 

03.15 

3*. 68 

27.6  3 

00. 

.126 

1*66.1 

OBS 

00225 

03.33 

3*. 705 

2  7.6* 

1*67.3 

OBS 

002  3* 

03.67 

3*. 7*0 

27.6  3 

1*69.0 

OBS 

0023R 

03. ♦a 

3*. 719 

27.6* 

1*68.2 

STO 

00250 

03.31 

3*. 73 

27.66 

00. 

,1*9 

1*67.7 

OBS 

002  50 

03.31 

3*. 729 

2  7.66 

1*67.7 

OBS 

002  7* 

0  3.86 

3*. 837 

27.69 

1  *  70  .  6 

OBS 

00298 

0*.I5 

3*. 972 

27.69 

1*72.2 

SID 

00300 

0*.15 

3*. 97 

27.  69 

00. 

,172 

1*72.3 

OBS 

00327 

0*.  15 

3*. 990 

27.70 

1  *  72  .  7 

OBS 

003*9 

0*.l* 

3*. 983 

27.70 

1473.0 

OBs 

003  76 

0*.I* 

3*. 989 

27.  70 

1*73.5 

SID 

00*00 

0*.13 

3*. 89 

27.7  1 

00. 

.216 

1*73.9 

OBS 

oo*on 

0*.13 

3*.  892 

27.7  1 

1*73.9 

OBS 

00*23 

0*.I2 

3*. 895 

27,7  1 

1*7*. 2 

OBS 

00*50 

0».l2 

3*. 898 

27.7  1 

1*7*. 6 

OBS 

00*75 

0*.  11 

3*. 901 

27,72 

1*75.0 

SIO 

005  00 

0*.1I 

3*. 90 

27.72 

00. 

260 

1*75.* 

OBS 

0052* 

0*.  10 

3*. 901 

2  7.7? 

1475.9 

SIO 

00600 

0*.0B 

3*. 90 

27.72 

00. 

,303 

1477.0 

DBS 

006  00 

0*.08 

3*. 90* 

27.72 

1477.0 

OBS 

00612 

0*.  11 

3*.917 

27.  7  3 

1477.3 

SID 

007  00 

0*.02 

3*. 92 

27.75 

00. 

,3*7 

1478.4 

OBS 

00.  ^0 

0*.02 

3*. 92* 

27.7  5 

1479.4 

STO 

00800 

03.92 

3*. 92 

27.75 

00. 

,390 

1479.6 

OBS 

OOBOO 

03.92 

3*. 920 

27.75 

1*79.7 

SID 

009  00 

03.  B* 

3*. 92 

27.  76 

00. 

,*33 

1*81.0 

OBS 

009  00 

03.8* 

3*.9?* 

27.76 

1*81 .0 

SIO 

01000 

03.75 

3*. 9* 

27.78 

00. 

475 

1*82.3 

OBS 

OlOOO 

03.75 

3*. 937 

1*92.1 

SID 

OllOO 

03.69 

3*. 9* 

27.79 

00. 

516 

1*83.7 

OBS 

01100 

03.69 

3*. 939 

27.79 

1*83.7 

SID 

01200 

03.66 

3*.9* 

27.79 

00. 

558 

1*85.3 

OBS 

01201 

03.66 

3*. 937 

27.  79 

1*85.3 

DBS 

01299 

03.66 

3*. 937 

•  •••• 

•  •••4 

'••••1 

1*86.9 

i 
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Table  XIII.— Observed    and    Interpelated    Oceaiiographic    Data   from   Stations  Occupied   by   USCGC  EVERGREEN, 
7  April  1072-18  June  lf)72,  Prepared  from   XOI>C  I.istins  No.  31-8206.— Continued 


CONStC  0016  NONt-l       0«  SHIP    EV  «!     JULB  «'5  Q    ^  .  I^^'n'^^    ^'  '"^'     ^"    "COPOEP  ItN    SJ     U06 

LAf  45    50       N  O.f  10  D.t»    USE       1  ".RD^Et.     lOoM  SE I  iMn"^.^"  '« «':  ^    01 R  0  5     53U»Rr       4 

CO..       04.00       -  HOUR    07.4  .RE*  oj  CcAS//""-^  IVn.  XT^lr,,  ".i'"  IT.    U  .       "'^  fs"i:::5^ 


c.siNuH/uHf     LviTYP       nEp,H  jfHp  ,.,  s,-,..,       ovNnPiH     Snd  WEI     :)x,r,  pj*     ,n,  p 


SOj 


StO  00000  07.04  34.14  Jt."*?  00.000 

085  OOoo?  or. 04  34.343  ?6.<)? 

STO  00010  07.05  34.34  Z',,92  00    On 

Sin  000?0  07.06  34.38  ^6.94  00.0?1 

3BS  noOJl  07.0*,  34.386  24.95 

OSS  00036  07.30  34.426  26.95 

srn         O0030  07.21         ,4.41  j;,.,,  00.034     1479.6 

DBS  00049  97.13  34.407  26.95  1479    4 

ORS  00049  07.29  34.461  76.97  I480I3 

Sjn  00050  07.26  34.45  26.97  00.056        14B0.2 

UBS  00069  07.09  34.187  26.94.  1479.7 

STO  00075  07.29  34.54  27.0*  OO.O83 

0»S  0007r  07.39  34.566  27.04 

OBS  00086  06.46  34.399  27.04 

"SS  00090  06.50  34.435  27.06 

OBS  00099  05.27  34.231  27.06 

srn  00100  05.29  34.24  27.06  00.109       .,„.„ 

^BS  00101  05.31  34.260  27.07  1471    0 

""  00111  07.07  34.637  27.14  ,480 

OBS  00119  06.9>1  34.639  27.16 

STn  00125  06.86  34.61  27.15 

08s  00125  06.86  34.607  27.15 

OBS  00130  06.57  34.546  27.14  ., ,, 

OBS  00140  05.69  34.454  2(.18  147s 

OBS  00148  05.47  34.480  27.23  ,4,4     , 

SIO  00150  05.45  34.47  27.22  ■'•".f 

IBS  00163  05.2?  34.426  27.22 

OBS  0P170  05.09  34.461  27.26 

OBS  00181  04.35  34.387  27.28 

fBS  00199  04.40  34.460  ?7.34 

SID  00200  04.40  34.46  27.34 

IBS  00204  04.46  34.513  27.37 

QBS  00211  05.10  35.86    P  28.370 

OBS  00215  05.30  34.657  27.39.  147s    » 

OBS  00224  05.45  34.729  2r.43  ,47^:2 

OBS  00249  05.13  34.695  27.44 

SIO  00250  05.11  34.70  ?r.44 

OBS  002  73  05.13  34.767  27.50 

OBS  00298  05.05  34.809  27.54 

SID  00300  05.06  34.81  27.54 

OBS  00326  05.12  34.860  27.57 

OBS  00332  05.11  34.876  27.59 

OBS  00344  05.13  34.984  27.59 

OBS  00348  05.12  34.891  27.60  1477'l 

OBS  00375  04.97  34.901  27.62  1476*9 

SID  00400  04.91  34.90  27.63  00     321        I477'l 

QBS  00400  04.91  34.904  77.63  1477."l 

38S  00429  04.73  34.912  27.66  ,4,(,    , 

OBS  00453  04.61  34.919  27.68  l--'6.'' 

OBS  00478  04.56  34.923  27.69 

SID  00500  04.51  34.92  27.69 

OBS  00501  O4.51  34.924  27.69 

OBS  00532  04.75  34.981  27.71 

OBS  00557  04.64  34.964  27.71  .,,„     , 

SIO  00600  04.45  34.97  27.74  00.415        147816 

DBS  00600  04.45  34.974  27.74  >4'B.6 

3BS  00650  04.36  34.943  27.72 

OBS  00667  04.26  34.946  27.74 

SID  00700  04.26  34.95  2r.74 

OBS  00704  04-26  34.945  27.74 

"BS  00725  04.16  34.923  21.73 

QBS  00785  04.27  34.965  27.75  .,.„., 

SID  00800  04.29  14.97  27.75      00  503    48^2 

OBS  00935  04.30  34.977  27.76  48*9 

naS  00870  04.2'  34.974  77.76  ■••01. ■» 

SID  00900  04.11  34.96  27l76 

OBS  00901  04.11  34.958  2'. 76 

DBS  00952  04.09  34.950  27!76 

DBS  00989  04.16  34.968  27.77 

SID  01000  04.17  34.97  27.76 

OBS  01002  04.17  34.969  27.76 


14  78.3 
1478.4 
1478.5 
1479.8 
1479.8 
1479.9 


1480.8 
1481 .3 
1477.6 
1477.8 
1 4  72  .  7 
1472.8 


1480.5 
1480.0 
1480.0 
1479.9 


1 4  74  .  6 
1471.8 
1471.5 
1 4  70  .  5 

1471  .1 
1471  .5 


1475.2 
1  4  75  .  3 
1475.7 
1475.9 
14  75.9 
1 4  76  .  7 
1476.8 
1477.1 


1476.8 
1477.0 
1477.1 
1477.2 
1478.7 
1478.7 
14  79. 

'*  14  78. 

1479.0 
1478.9 
1479.4 
14  79.5 
1479.4 
1480.9 


1482.3 
1482.2 
1492.2 
1482.9 
1481-8 
1494.1 
1484-1 
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Taiiik  .Mil.— Olisorvcd    Mini     liitt'i|icil;itc<l    OcciiiKiKiniiliic    1>mIm    Iroiii    Sljilioiis   (iccupicd    l,y    ir.SCHJO   KVEU(JUKEN, 
7  A|ii-il   r.»TL.'-ls  .luiir  l!t7l'.  l'ri'|iarc(l  fi-oiii    \(  H  )('  l.isliii,:.'  \ii.  ;{1-,Si;!m;.    Coiitimied 


«6Fin      31       9J<)6 
CONSEC  0017 

Lil  «6    00       H 

ion;       0*6    22       a 


CA^'NUa/t  IMF       Lvltr'" 


rit« 

llli 

nniop 

00503 

AIK 

TENP 

10. 0 

1 

3|R    nr.l    PER 

J1>ID-0|R    21 

Inst  std  recokoer 

TEN   S3    1306 

HONT^I 

1      0* 
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1449.4 
1450,0 
1  4  50  .  0 
1451.7 
1452.6 
1452.9 
1454.1 
1457.6 
1461.7 
1451.1 
1462.1 
1463.6 
1465.4 
1465.4 
1467.1 
1467.1 
1468.0 
1469.3 
1471  .1 
1477.3 
1471.1 
1473.3 
1474.7 
1475.8 
1477.4 
1477.8 
1477.8 
1478.2 
1478.5 
I47B.2 
147B.3 
14  78.3 
1473.5 
1479.3 
1471.6 
1483.0 
1480.0 
1480.4 
1480.3 
14  80,6 
14  80,8 
1480,8 
1481 ,2 
1481 ,5 
1481 .9 
1482.3 
1482.3 
1482.8 
14  83.1 
1483.6 
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Table  XIII. — Observed    jiiul    IiitcrpolattHl    Oceanojrraphic    I>ata   fmiii    Statiinis   Uccuiikil   b.v   USCGC   EVERGREEN, 
7  April  l!)72-lSt  June  1972,  I'lvjiaicd  fniiii   XODC  Listiii}:  No.  31-8290.— Continued 


«ffro     31     azi* 
coNStr  oojo 

LONG      047    14       u 


Ve«»     l<)7<! 

BOTDP    00436 

'IB     TEhP 

0?' 

•  n 

MONTH       04 

SHIP    EV 

WET    rtuil 

01. 

.7 

D»r              10 

0AT4    USE        1 

B1R01ETR     1 

lOli, 

.^ 

HHUR     Ib.f) 

«l«f«                05 

CLGU5     T/^ 

nm   HGT   pFR 

19       5  3 

SE« 
Cl/TR 


<UO-OIR     2- 

mvn-spo  ?i 

JI10-F1R 
WE»IHE»       Kl 


InST     ST-)    JECOsntR 
TRACF    OIR  -) 

DilRATION  0T.3 

UR  I  r.    IIP   1 1 0 


1  =  N    S3     no6 
5     SiJUlHF       4 

2  Sgu«R=     66 
I     SajS"?     67 


CaS^NlC/T  I'iE   LVlTvP    OCPTH 


16.9 


5T0 
OSS 
IRS 

STO 

STI 
OPS 

STIl 

nes 

OBS 

08  S 

nBs 

09  S 
STO 

nes 

OBS 
IBS 
STD 

nes 

08S 

oes 

OBS 
STO 

nes 

DBS 

OBS 

sin 

OBS 
OBS 

STO 
OBS 
"BS 
OBS 
oBs 

SIO 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

sro 

OBS 
OBS 
OBS 
IIBS 

STO 
08  S 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

SIO 
OBS 

oes 

OBS 

STO 
OBS 

oes 
nBs 

IBS 

SIO 
OBS 

nes 

OBS 

nes 

SIO 
oes 


nonoo 

00001 
0OO09 
0001  ) 
OOOJO 
00024 
00330 
00032 
000  3  7 
00039 
00044 
OOO^R 
O0C50 
00052 
0006  3 
00074 
00075 
00077 
00085 
00094 
00099 

00  100 
00105 

001  18 

00  W4 
00125 
00144 
00146 
00150 
0015? 
00156 
00160 

001  9R 
00200 
00212 
00215 
00222 
00224 

002  30 
00249 
002  50 
002  73 
0025? 
002  90 
002  99 
00300 
00324 
0034R 
00377 
00399 
004  00 
00426 
00'.  51 

004  76 

005  00 
00500 
00523 
00550 
005  77 
005  99 

005  00 
00628 

006  52 
006  76 
00700 
00701 
00726 
0C|74a 
09775 
OOROO 
00"  00 
00829 
005  54 
00875 
00900 
00904 


tFmp           SAI  si:.M«-T  ornnPiM     sno   vfl      3X'g 

-  0.87  33.03  26.57  00.000       1442.5 

-  0.87  33.026  26.57  1442.5 

-  0.87  33.022  25.57  1442.7 

-  0.69  33.02  26.57  00.015       1442.6 

-  1.02  33.06  20.61  00.029       1442.2 

-  1.03  33.0B2  26.62  1442.3 

-  0.98  33.09  26.63  00.044        1442.6 

-  0.95  33.202  26.72  1442.9 

-  0.91  33.531  26.98  1443.7 

-  0.49  33.571  27.00  1445.7 
00.42  33.633  27.00  1450.1 
00.23  33.632  27.01  1449.2 
00.24  33.67  27.04  00.068  1449.4 
00.25  33.722  27.06  1449.5 
00.83  33.803  27.12  1452.5 

01.28  33.918  27.18  1454.8 
01.32  33-92  27.18  00.092  1455,0 
01.64  33.952  27.18  1456.5 
02.39  33.955  27.13*  1459.9 
02.81  34.029  27.15  1462.0 

02.96  34.034  27.14  1462.8 

03.01  34.03  27.13  00.115  1463.0 
03.03  33.995  27.10    •  1463.1 

01.54  33.851  27.11  1456.6 
01.31  33.825  27.10  1455.6 
01.24  33.82  27.10  00.139        1455.3 

-  0.23  33.764  27.14  1448.9 

-  0.31  33.813  27.18  1443.7 

-  0.38  33.82  27.20  00.162        1448.4 

-  0.43  33.849  27.22  1448.2 

-  0.16  34.021  27.35  1449.8 
00.13  34.052  27.36  1451.2 
00.83  34.160  27.40  1455.2 
00. B6  34.17  27.41  00.201  1455.3 
01.13  34.228  27.44  1456.9 

01.29  34.273  27.46  1457.7 
01.39  34.281  27.46  1458.2 

01.55  34.333  27.49  1459.1 
01.80  34.330  27.47  1460.3 
01.93  34.360  ?7.49  1461.? 
01.93  34.36  27.49  00.234  1461.2 
01.92  34.369  27.49  1461.6 
01.90  34.380  27.50  1461.6 
02.20  34.442  27.53  1463.? 
02.23  34.448  ?7.53  1463.5 
02.23  34.45  27.53  00.264  1463.5 
02.67  34.524  27.56  1465.9 

02.97  34.580  ?7.57  1467.7 
03.31  34.688  27.63  1469.7 

03.44  34.704  27.63  1470.7 

03.45  34.71  27.63  00.318  14  70.7 
03.74  34.783  27.66  1472.5 
03.88  34.832  27.69  1473.6 
04,00  34.864  27.70  1474.5 
04,03  34.88  27,71  00.365        1475.1 

04.03  34,877  27.71  1475.1 

04.04  34.889  27.72  1475.5 
04,04  34,895  27.72  1476.0 
04.04  34.900  27.72  1476,4 
04.04  34.905  27.73  1476.8 
04.04  34.91  27.73  00.409  1476.8 
04.04  34.911  27.73  1477.3 
04.04  34.914  2  7.74  1477.7 

04.04  34.917  27,74  1478.1 
04.03  34.92  27.74  00.453  1478.4 
04.03  34.921  27.74  1478.5 

04.03  34.923  27.74  1478.9 
04.06  34.930  ?7.75  1479.4 

04.05  34.930  27.75  1479.8 

04.04  34.93  27.75  00.496  1480.2 
04.04  34.932  27.75  1480.2 
04.03  34.932  27.75  1480.6 
04,0?  34,934  27.75  1481.0 
04.02  34.933  27.75  14B1.3 

04.02  34.94  27.75  00.5*0  1481.7 
04.02  14.937  27.76  1*81.8 


SP3 
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Tabi.k   XIII. — Olist-rvcd    ami     lritci|iolMlril    ( )criui(i;;rai)lii<'    |)al:i 
7  Aiiril  i;)TL'-1S  .Iuih'  I'.ITl',  I'lvpaicd  I'l i    NdiM 


from    Slatidiis   ( )ccu|)ic(l    l).v   USCGC   EVERGREEN, 
l.isliii;.'  N(i.  31-82!)(5. — Continued 


KEflO  II  8?''6 
C3NSEC  00?l 
l»T  «6  IS  N 
IONS   0*7  ?♦  u 


CftSTNUM/FlMF   LVLTVP 


YEA? 

1<>7? 

BOtOB    00*86 

tin 

TEMP          02.? 

0 1  B     MO  T     PE  R 

HHO-OIB    2) 

INST    STo   recohoer 

TEN    SO    1306 

■•OVTH 

(       0* 

SHIP    EV 

-El 

8UL8          01.1 

19 

*         3 

who-sbd  n 

t4a:e  oir                0 

5    SOUAPE       * 

1AV 

10 

D4IA    USE       1 

BAHO-IETR     1011.9 

SEA 

KIXD-F3" 

OURATION                   00.1 

2     SQUARE     66 

MOUH 

1".7 

AIE^.              05 

Clou 

11    T/A 

Cl/IB 

■<EATHE>        XI 

ORIG     IIP     110 

1    SJJARE    67 

.VLT VP 

IIFPtH 

TEMP 

SAL 

sioha-i 

dynoPth 

SND    vEl 

OKY";               PI* 

lot    P         N02         UOi 

SI33         PH 

Sin 

noooo 

-    0-99 

32.95 

26.51 

00.000 

1**1.9 

IBS 

000  00 

-     0.99 

32.9*9 

26.5  1 

1**1 .9 

sto 

oooio 

-     1.00 

32.96 

26.52 

00.015 

1**2.0 

stn 

ono?o 

-     1.01 

32.96 

26.52 

00.030 

1**2.1 

OBS 

00025 

-     1.01 

32.965 

26.5  3 

1**2.2 

5lD 

00010 

-     1.08 

32.93 

26.50    • 

00.0*6 

1**1 .9 

OBS 

000  31 

-     1.10 

32.928 

25.50 

1**1.8 

JBS 

000  4a 

-     1.36 

33.097 

26.6* 

1**1 .1 

srn 

00050 

-    l.*3 

33.13 

26.67 

00.075 

1**0.9 

OBS 

0005? 

-    l.*» 

33.156 

26.69 

1*40.8 

OBS 

0007) 

-     1.3* 

33.275 

26.  79 

14*1 .9 

SID 

00075 

-    1.32 

33.29 

26.80 

00.108 

1**2.0 

OBS 

0009(1 

-    1.0* 

33,*46 

25.92 

1**3.9 

SID 

00100 

-    1.00 

33.45 

26.92 

00.138 

1444.1 

nes 

0012} 

-    0.91 

33.534 

26.98 

1445.1 

sro 

00125 

-    0.96 

31.55 

27.00 

00.165 

1444.9 

OBS 

001^6 

-     0.97 

33.556 

27.00 

14**. 9 

OBS 

00110 

-    0.76 

33.539 

26.98 

1*45.9 

OBS 

001  31 

-    0.7* 

31.520 

26.97 

1446.0 

OBS 

00139 

-     1.03 

33.514 

26.97 

1444.8 

OBS 

00148 

-     1.16 

33.525 

26.96 

1444.3 

STo 

00150 

-     1.17 

33.53 

26.99 

00.192 

1444.3 

flBs 

00160 

-    1.27 

33.610 

27.06 

14**. 1 

OBS 

O0165 

-    0.59 

33.753 

27.15 

1**7.6 

OBI 

00175 

-    0.27 

33.774 

27.15 

1**9 .? 

OBS 

00179 

-    0.25 

3J.7fl7 

27.16 

1**9.4 

OBS 

OOlfll 

-    0.39 

31.93* 

27.21 

14*8.9 

IBS 

00118 

00.13 

3*. 006 

27.32 

1*51.6 

OBS 

00191 

00.60 

3  3.991 

27.28    • 

1*53.8 

STO 

002  00 

00.65 

34.00 

?'.29 

00.238 

1*5*. 2 

OBS 

0022* 

00.90 

34.066 

27.32 

1*55.8 

nBs 

00248 

01.27 

34. 16* 

27.38 

1*58.0 

SIO 

002  50 

01.29 

34.17 

27.38 

00.276 

1*58.1 

OBS 

002  77 

01.65 

34.262 

27. *3 

1*60.3 

STO 

00300 

02.03 

34.35 

27.47 

00.310 

1*62.5 

OBS 

00301 

02.06 

34.360 

27.48 

1*62.6 

OBS 

00327 

02.  *2 

34.467 

27.53 

1*64.8 

OBS 

00337 

02.5* 

34.481 

27.53 

1*65.5 

BBS 

003*9 

02.73 

34.525 

27.55 

1 *66 . 5 

PBS 

00377 

03.28 

3*. 680 

27.63 

1*69.6 

STO 

00*00 

03.72 

3*. 79 

27.57 

00.365 

1*72.0 

OBS 

00*00 

03.73 

3*. 790 

27.67 

1*72.0 

OBS 

00*27 

03.92 

3*. 820 

27.67 

1*73.3 

OBS 

00*50 

0*.0I 

3*. 8*9 

2'. 69 

1*7*. 1 

OBS 

00*65 

0*.02 

3*. 854 

27.69 

1*7*.* 

REFIO  31  8296 
CONSeC  0022 
LAT  *6  19.7N 
LONG   0*7  35. Oy 


YEA»  1972 
HO'IH  0* 
OAY  10 
HOUR  20.* 


80T0p  00196 
SHIP  Ev 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  01.7 

MET    8ULB  01.1 

8AR0MEIR     1012.2 
CLOUT    T/A 


OIR    HOT     PER 

19       3  3 

SEA 
CL/TR 


Wno-OIR    ?S 

i<ivn-spo  2> 

.(HD-FIR 
.iEATHEa        XI 


INST    SIO    RECORDER 
TI^ACE    OIR  0 

OIJRATIJN  00.2 

OR  I G     IIP     110 


TEN  S3  1 306 

5  S3JA»E  * 
2  SOJ&RE  66 
1  S3JAR*^  67 


CASINU"/IIME   LVIIYP    OEPTH 


SID 

000  00 

oBs 

00008 

STO 

OOOlo 

OBS 

00010 

SID 

00020 

OBS 

00120 

STO 

000  30 

OBS 

000  30 

OBS 

000*2 

SIO 

00050 

OBS 

00050 

STo 

000  75 

OBS 

00075 

OBS 

00099 

SID 

00100 

OBS 

0012* 

STO 

00125 

OBS 

001*3 

SIO 

00150 

OBS 

00162 

OBS 

001  70 

IE  MP 

SAL 

SIGMA-T 

oync 

)PIH 

SnO    VEl 

1.09 

32.89 

26.47 

00. 

.000 

1**1.3 

1.09 

32.890 

26.47 

1**1.* 

1.09 

32.89 

24.47 

00. 

.016 

1**1.5 

1.09 

32.893 

26. *7 

1**1.5 

1.09 

32.89 

26. *7 

00. 

,031 

1**1.6 

1.09 

32.893 

26. *7 

14*1 .6 

1.10 

32.89 

26. *7 

00. 

.0*7 

1**1.8 

1.10 

32.89* 

26. *7 

1**1.8 

1.09 

32.866 

24. *7 

1**2.0 

1.33 

32.68 

26. *6 

00. 

,078 

1**1 .0 

1.33 

32.875 

26.46 

1**1 .0 

1.51 

33.01 

26.58 

00. 

.116 

1**0.7 

1.51 

33.009 

26.58 

1**0.7 

l.*2 

33.13* 

26.68 

1**1.7 

l.*2 

33.13 

26.6  8 

00. 

.152 

1**1 .7 

1.29 

33.270 

26.78 

1**3.0 

1.29 

33.27 

26.78 

00. 

.185 

1**3.0 

1.00 

33.**1 

26.91 

1**4.9 

1.00 

33.46 

26.92 

00. 

.215 

1**5.0 

1.00 

33.*65 

26.9  3 

1**5.2 

0.98 

33.*58 

26. 9^ 

•  •••• 

»•*••* 

>••»« 

1**5.* 

• 

P34   TOT  P 
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Table  XIII. — Oliserved    and 
7  April  1072 


Interpolated    Oceanographic    Data   fmiii    Stations   Occupied   by   USCGC   EVERGREEN, 
-IS  June  1!)72,  Prepared  from   NODC  Listing'  No.  31-8296.— Continued 


REFIO       31 
CONSEC 
LAI  *6 


3^96 

00?3 

70       N 


rE«?   f^? 

Oil  10 

HOUR     21,fi 


BnTOP    001*6 
SHIP    E V 
0»T«    USE        1 
IREt  05 


«1B     IE"'  00.6 

^i1     6ULB  00.0 

e/IHOMETR     101?.? 
CLOU,)    T/4 


01"    HGI 

\9       » 
SEA 
CL/t« 


PER 
2 


j1M0-»1r     2S 
Kl'JO-SPD   23 
<IN0-F3R 
ME>IHEii       >1 


INSt    StO    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.1 

ORIG    IIP    110 


TEN  S3  1306 
5  SOUARE  * 
2  S9UARE  66 
I    S3JARE    67 


C4STNU»«/TI»"F       LVLTYP  DEPTH 


TpMP 


Sll^A-T    DynDPTH   SnO  WEL   JXfC 


NO? 


SI33 


sto 
nos 

STO 

UBS 

sm 

HAS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBs 
DBS 


00000 
00000 
00010 
000 10 
000  20 
00021 
000  30 
000  32 
COOS') 
00043 
00050 
00050 
000  75 
00076 
00100 
00101 
00125 
00126 
00141 


0.S9 

32.89 

26.46 

00 

000 

1442.2 

0.89 

32.992 

26.46 

14*2.2 

0.89 

32. B9 

26.46 

00.016 

1442.4 

0.89 

32.892 

26.46 

1442.4 

0.91 

32.89 

26.46 

00 

031 

14*2.5 

0.92 

32.992 

26.47 

1**2.5 

0.96 

32.89 

26.47 

00 

047 

1**2.* 

0.98 

32.890 

26.47 

1**2.3 

1.13 

32.878 

26.46 

1**1.8 

1.28 

32.930 

26.51 

14*1.2 

1.35 

32.9  8 

26.55 

00 

078 

14*1 .0 

1.35 

32.983 

26.55 

1**1.0 

1.36 

33.13 

26.67 

00.114 

1**1.6 

1.36 

33.141 

26.68 

1**1.6 

1.15 

33.31 

24.81 

00 

146 

1**3.2 

1.15 

33.314 

26.81 

1**3.3 

1.17 

33.43 

26.91 

00 

176 

1**3.8 

1.17 

33.434 

26.91 

1*43.8 

1.16 

33.444 

26.92 

1***-1 

• 

REFIo       31        8296 

TEAR 

197? 

BOTOP    OOllo 

AIR 

TEHP          00.0 

0 1  R    HG  T     PE  R 

4IHD-1I, 

2i 

COnSEC               002* 

•^t^^^v 

0* 

SHIP 

EV 

MET 

BULB       -00.6 

19 

i         2 

iiitn-sr>o 

23 

LAT             46    25. ON 

DAY 

10 

DATA 

USE 

1 

BAROMETR     1013.9 

SEA 

K1M0-F3R 

LONG       0*8     12. OK 

HOUR 

23.6 

AREA 

05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

•eathe< 

XI 

CASTNUX/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3NA-T 

oynOpth 

SNO     VEL 

3XYG 

P3 

23.6 

OBS 

0001? 

- 

1.12 

32.892 

26. *7 

1**1 .4 

STD 

00020 

- 

1.11 

32.90 

26. *7 

1441.5 

OBS 

000  21 

- 

1.11 

32.896 

26.47 

1441 .6 

STD 

00030 

- 

1.  1* 

32.89 

26.47 

1441 .6 

OBS 

000  30 

- 

1.1* 

32.889 

26. *7 

1**1.6 

STO 

00050 

- 

1.25 

32.90 

26. *8 

14*1.4 

OBS 

00050 

- 

1.25 

32.900 

26. *8 

1**1.* 

OBS 

00059 

- 

1.32 

32.871 

?6.*6 

1**1.2 

STD 

00075 

- 

I. 38 

32.91 

26.49 

1**1.2 

OBS 

00075 

- 

1.38 

32.907 

26.49 

1**1 .2 

STD 

00100 

- 

1.49 

32.93 

26.51 

1**1 •! 

oes 

00100 

- 

l.*9 

32.9*1 

26.52 

1**1.2 

OBS 

00106 

" 

l.*9 

33.026 

26.59 
•  ••*• 

»••••«••• 

1**1  .* 

> 

INST     STO    tECOROER 
TRACE    OIR  •> 

DURATION  Of).  I 

OR  I G     IIP     110 


NO? 


TEN  Sa  13D6 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  68 
1     S3JARE    68 


REFIO       31       8296 
CONSEC  0025 

LAT  *6     32       N 

LONG      0*8    27      U 


YEAR  1972 
MONTH  0* 
DAY  11 

HOUR    01.5 


BoTOp    00099 
SHIP    EV 
DATA    USE       I 
AREA  05 


AIR  TEMP  -00.6 
HET  BULB  -00.6 
BAROMETR  10  14.6 
CLOUD    I/A 


OIR    MGT    PER 

19       *  3 

SEA 
CL/TR 


KIND-OIR  2> 

KllD-SPD  2? 
MIND-F3lt 

HEATHER  XI 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    OIR  3 

DURATION  00.1 

ORIG     IIP    110 


TEn  S3  1306 
5  SQUARE  4 
2  S3UARE  68 
1    S3JAItE    6a 


CASTNuH/TIME       LVLTYP         OEpTH 


01. S 


SIGHA-T  DYNDPTh       SnD     Vel       OXYG 


std 

00000 

-    1.00 

32.91 

26. *a 

00.000 

1**1 .a 

DBS 

00000 

-    1.00 

32.912 

26. *8 

1**1.8 

STD 

00010 

-    0.99 

32.91 

26.48 

00.016 

1**1.9 

STO 

00020 

-    0.99 

32.91 

26. *e 

00.031 

1**2.1 

OBS 

0002* 

-    0.99 

32.912 

26. *8 

1**2.2 

SID 

00030 

-    0.99 

32.91 

26. *B 

00.0*7 

l**2.3 

OBS 

000*  a 

-    l.OO 

32.918 

26. *9 

1**2.6 

STO 

oooso 

-    1.02 

32.91 

26. *8 

00.078 

1**2.5 

OBS 

00059 

-    1.15 

32.901 

26. *B 

1**2.0 

OBS 

00070 

-    1.33 

32.9*1 

26.52 

1**1  .* 

STD 

00075 

-    1.30 

32.9* 

26.52 

00.116 

1**1.6 

OBS 

000  75 

-    1.30 

32.9*2 

26.52 

1**1.6 

OBS 

00078 

-    1.30 

32.9** 

26.52 

*•*••••.* 

l**l.T 

• 

P3*      iOt    P        M02         NOS        5133 
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Tahi.k  XIII.— ()l)sei-vi>fi    and    IntPi-polated    Ocpanographic    !>;itii    fnim    Slalidiis   Occupied    Ij.v    USCGC   EVERGREEN, 
7  April  1072-1S  June  1072.  rrcparcri  from    NODC  l.istiui:  Xo.  31-S2i)t).— ("mUinucd 


REftD       31        S?>>6             YE»R     l<>7?             flrlOP    "OOIJ             » I "    IfP          00.6  0I«    HOT     PF  B  rflir)--)!!)     },              J^SI     STI    lECmDFR                TEN    ^3    I  jOf, 

CONSFC                00?6             «nvTM       04             SHIP    fv  KEI    bUl"          00.0  1*       6          3                i<INR-<;Pn    21             I1ACE    01«                         3             5     <;jUSO=        4 

LAT             46    OS       N             '>Af             11             OAT*    VISE  I             bAHOHETR     1015.2  SEA                                    i<IN0-F1B                     DdRATiriN                  OT .  I             2    S3JARE     68 

LONG       048    ?>*       W             HOUR    04.1              AREA  OS             CLOUO    T/A  CL/TR                              i^FSTHF-*        XI              nRK.     IIP     111                              1     S3UARI;     SB 

CASlNu"/!  ixf        LVLITP          OEpiH                  jtMp  SAL                SI",HA-I  OYNOP'M       Sun    VEl        1X»G               PJ4        |0l     P          >ia?          "(0)          Sl]3          PH 

0.86  32.90               2S.4r  00*000       1442.4 

0.86  32.897             26.47  1442.4 

0.86  32.90              26.47  00,016       1442.6 

0.86  32.90               26.47  00.031        1442-7 

0.S6  32.399             26.47  1442. U 

0.88  32. «B                26.46  00.047       1442.8 

0.93  32.878             26.45  1442.3 

1.10  32.897             26.47  1442.1 

I.IO  32.90                26.48  00.079        1442.1 

1.23  32.930             26.51  1441.8 

1.23  32.93                26.51  00. IW        1441.9 

1.23  32.931             26.51  1441.9 

1.23  32.930           26.51  1442.1 


REFII)       31       8296             YEAR     197?  nOTOP    00097  Mo     TEMP          00.6             DI»     HOr     PER  ulSO-DIR  23  I^^SI     STj    RECOROFR  TE"    S3    1306 

CONSCC                0027             "IJNTI       04  SHIP    FV  -ET     3U18          00.0                19       6          2  i<|N[>-S"D  2)  TiACE    OlR  1  5    SOJARC        4 

LAI             46    03       M             TA»              11  DATA    USE        I  BAROMEIR     1015.2             SEA  HIND-FIR  OJRATIT)  01.3  2     SQIJARe     68 

LONG       048     l9       M             HO  H    OS.O  AREA                05  CLDU)    I/»                               Cl/TR  JEATHE"  «1  OHIO     IIP     IP  1     SJUAR=     68 

CASTNUH/TIHE  IVLITP          OEPIH                   TFHP  SAL  SISMA-I  OYNpPTH       S^D    vEL  IXYG  P14  I[1T     P          >(a2          N0»  SI33          PH 


sio 

00000 

nBs 

00000 

SID 

00010 

SIO 

00020 

nas 

00025 

STD 

000  30 

OBS 

00043 

IIBS 

00049 

SIO 

00050 

nes 

00069 

sin 

000  75 

OBS 

000  75 

OBS 

00082 

YEAR 

197? 

HOinP    00097 

Mr 

rEMP        00.6 

DI»    1 

HGI     PER 

alSO-DIR 

23 

-IJNH 

1      04 

SHIP    FV 

-ET 

3ULft          00,0 

19 

6         2 

i<|N[>-SPD 

2) 

1AY 

11 

DATA    USE 

I 

BAROMEIR    1015.2 

SEA 

,i|ND-F3R 

HO  U 

05.0 

AREA 

05 

Clou)   i/» 

Cl/TR 

JEAIHEl 

XI 

IVLTYP 

OEPIH 

IFHP 

Sal 

SISMA-I 

oyndpth 

SND    vEL 

3XYG 

P3 

OBS 

000  II 

_ 

0-94 

32. <1  1 

26.4  8 

1442.2 

Sin 

O00  2O 

- 

0.94 

32.91 

26.48 

1442.4 

OBS 

00022 

- 

0.94 

32.911 

26,48 

1442.4 

OBS 

00028 

- 

0.94 

32.915 

26.48 

1442.5 

SIO 

00030 

- 

0.96 

32.92 

26.49 

1442.4 

llflS 

OOO48 

- 

1.15 

32.917 

26.49 

1441 .9 

SIU 

00050 

- 

1.17 

32-92 

26.50 

1441.8 

sin 

00075 

- 

1.43 

32.98 

26.55 

1441  .1 

OBS 

000  75 

- 

1-43 

32.982 

26-55 

1441 .1 

IBS 

00085 

- 

1.43 

32.999 

26.5  7 

1441 .3 

•••«»*••**•*•*» 


pFFIn       31        8296             YE»»  1972  BnlOP    OOnO             AIR  'E"P          01.1  OIR    HCI    Pf  "             JI>)D-l'lR    2i  InST     SIT    lECO'DER                TEN    SJ    1306 

CUNSFC                0028             MONTH       04  SHIP    EV                        wE T  BUL8          00. U  20       5          2  UIVO-SPO    23  TOACF    OIR                         3             5    SJJSRf       4 

LAI             45    5R       N             OAY  II  OATA    USE        1             BAROHEIR     1015.9  SEA  W|ND-FnR  DiJOAII  ON                   00,1             2     S:)'J»R-     48 

intJG       04'    Op       N             HOUR  06.3  AREA                OS             CLOU'    I/A  CL/IR  liEATHF)        "I  OR  IG     IIP     110                               I    S3JAR=     58 

CASINUM/I  IMF        LvLiyP  DEPTH  IEnp  SAL  SISMA-T  OYNDPIH       SNO    VEL       OH'C                PU        TOT     P          NO2          NOl          5133          PH 

SIO  00000  -    0.97  32.92  26,49  00.000       1441.9 

06-3          IBS  00900  -    0.97  32-920  26.49  1441.9 

Sin  00010  -    0.98  32.92  26.49  00.016        1442.0 

SID  00020  -    0.99  32.93  26.49  00. 031       1442.2 

OBS  00023  -    0.99  32.926  26.49  1442.2 

Sin  00030  -    0.99  32.92  26.49  00.046        1442.3 

n»S  OOO4O  -    0-98  32.912  26.48  1442.5 

OBS  00046  -    1.25  32.950  26.52  1441.4 

IBS  00049  -     1.26  32.963  26.53  1441.4 

SIO  nOOSO  -     1.27  32-96  26.53  00.077        1441.4 

IBS  00063  -     1.41  33.001  26.57  1441.0 

SID  00075  -     1.41  33-02  25.59  00.114        1441.2 

'IBS  00075  -     1.41  33.024  26.59  1441.2 

neS  00097  -     1.37  33.110  25-65  1441.9 

510  00100  -     1.03  33.11  26.65  00.150        1443.3 

OBS  00101  -     1.07  33.113  26.65  1443.4 

OBS  00104  -    1.39  33.118  26.66  1441.9 

OBS  00107  -     1.38  53.119  26.66  1442-0 
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Table  XIII. 


-Observed    and    Interpolated    Oceanograiiliic    Data    fmni    Stations   Ocnip't'd   I'.v   VSCGC  EVERGREEN, 
7  April  lOTL'-lS  June  1!)72,  Prepared  from   NODC  Listing  No.  31 -S296.— Continued 


BEFIO  31  8?9& 
CONSEC  0021 
l»I  *5  5?  N 
LONG   047  5*   a 


YE«»  I'Tj 
MONTH  0* 
0»V  II 

mOuR    07.5 


BOTDP    002*5 
SHIP    EV 
D/tTt    USE        1 
«RE»  05 


«|a    Te*''         01.  I 
MET    Bute  00.0 

BAROHETB    1017.3 
CLQUO    l/> 


0|R     HGT    PEfl 

20       5  2 

SEt 
Cl/TR 


kInD-DIR  29 

HI<|D-$PD  19 
KIN0-F3R 

HEtTHER  <} 


ISST    SIO    RECORDER 
TRtCE    aiR  0 

DURATION  00.1 

ORIO    III'    110 


TEN  S3  130* 
5  SOUtRE  * 
2  S]UtRE  *t 
1    sau»RE    57 


C4STNUH/TIME       LVlTY?  OEPlM 


07.5 


STD 
08  S 

STD 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

SIO 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

SID 
OBS 

SIO 
OBS 
OflS 

SlO 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
00026 
000)0 
000<>8 
00050 
00051 
00058 

000  7* 
00075 
00097 
00100 
OOlOO 
00109 

001  16 
00125 
00125 
00150 
00151 

001  75 

002  00 
00201 
00219 


TE"f 

0.98 
0.98 
0.98 
0.97 
0.97 
1.01 
1.30 
1.32 
1.35 
1.38 
1.27 
1.27 
1.16 
1.07 
1.05 
0.93 
0.93 
0.94 
0.94 
'    0.88 

•  0.B8 
■    0.77 

•  0.59 

•  0.59 
-    0.60 


S»L 

32.90 

32.905 

32.91 

32.91 

32.906 

32.92 

32.994 

33.01 

33.023 

33.069 

33.308 

33.31 

33.418 

33.47 

33.485 

33.445 

33.450 

33.45 

33.453 

33.51 

33.508 

33.565 

33.60 

33.599 

33.610 


SIONA-T         DynOrtH      SND    »EL       3«YG 


PJ4       TOT    R 


5133         H 


26.48 

26.48 

26.48 

26.48 

26.48 

26.49 

26.56 

26.57 

26.5  8 

26.62 

26.81 

26.81 

26.90 

26.94 

26.95 

26.91    ' 

26.92 

26.92 

26.92 

26.96 

26.96 

27.00 

27.02 

27.02 

27.0  3 


00.000 

00.016 
00.031 

00.047 

00.077 

00. 1 1 1 
00.140 

00.169 
00.196 

00.250 


1441.8 
1441.8 
1442.0 
1442.2 
1442-3 
1442.2 
1441.3 
1441 .2 
1441.1 
1441 .2 
1442.3 
1442.3 
1443.3 
1443.9 
1444.0 
1444.6 
1444.8 
1444.9 
1444.9 
1445.6 
1445.6 
1446.6 
1447.9 
1447.9 
1448.2 
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Tabi.k  XIII.— OI).siM-ve(l    and    Iiiteri)()liit(Hl    Oceanofirnpliic    Data   from    Stations   Occupied   by   USCGC   EVERGREEN, 
7  April  1972-18  June  1972,  Prepared  from   \(>I»("  Ijstiiifr  NL.  SI -S2i)C.— Continued 


XEFID   31   S?96 
CONSEC       0030 

LONG   047  la   H 


CASfuX/IIHE       IVIIYP 


ye«« 

1977 

Boinp    01320 

•  IR 

lEMP         00.7 

DIB    HCI    PER 

KIMO-OIR    2i 

INSI    SIO    »ECOBDER              TEN    S3    1306 

MONTH 

1     o* 

Ship  ev 

NE1 

llULB          00.6 

20      4         2 

MINO-SPO    1> 

TRACE    OIR                       0            5    SOJtRF       4 

0»T 

11 

o»i«  use      1 

B»R0MEI«    1019.3 

SE» 

MIND-FOR 

DURATION                   00.4             2    S3UARF    46 

HOlU 

o^.r 

4REJ1                OS 

CLOUn    I/» 

CL/IR 

4E»IHE»       XJ 

ORio   IIP  110                    1  suar;   57 

.  VLTYP 

OEptM 

IE  MP 

Sil 

S1GM4-T 

DYNOPlM       SnO     VEL 

oxro             Pl4 

iOt     P          102          N03          Si  33          P-< 

OB^ 

oooo") 

-    0.82 

32.939 

26.50 

1442.8 

^th 

00010 

-    0.82 

32.94 

26.50 

1442.8 

sin 

00020 

-    0.82 

32.95 

76.50 

1441.0 

OBI 

00022 

-    0.82 

32.947 

26.5  1 

1441.0 

08  s 

00077 

-    0.60 

33.128 

26.64 

1444.4 

^10 

00010 

-    0.61 

33.12 

26.64 

1444.4 

OBS 

00030 

-    0.61 

33.121 

26.64 

1444.4 

ons 

000  33 

-    0.86 

31.147 

26.67 

1»*1.1 

IBS 

OOOit. 

-     1.00 

33.262 

26.77 

1442.8 

sin 

00050 

-    0.89 

31.45 

26.92 

1441.8 

OBS 

00050 

-    0.89 

13.454 

26.92 

1441.9 

CBS 

00051 

-    0.84 

33.450 

26.9  1 

1444.1 

OBS 

00058 

-    1.02 

33.527 

26.98 

1443.5 

obs 

00060 

-    0.96 

33.547 

27.00 

1441.9 

08S 

00069 

-    1.22 

11.581 

27.01 

1442.9 

SID 

000  75 

-    0.52 

31.58 

27.01 

1446.2 

06S 

00088 

-    0.20 

33.589 

27.00 

1447.9 

OBS 

00091 

-    0.40 

31.598 

27.07 

1447.0 

OBS 

00095 

-    0.48 

33.712 

27.11 

1 446 . 9 

SIO 

00100 

-    0.58 

33.69 

27.10 

1446.5 

OflS 

00101 

-    0.59 

33.688 

27.10 

1446.4 

OBs 

001  10 

-    0.39 

33.662 

77.07   • 

1447.5 

OBS 

001  13 

-    0.49 

33.700 

27.10 

1447.1 

OBS 

00119 

-    0.47 

33.760 

27.15 

1447.4 

IBS 

C0122 

-    0.54 

33.771 

27.16 

1447.1 

SID 

00125 

-    0.33 

33.80 

27.1  7 

1449.2 

IBS 

00126 

-    0.|8 

33.820 

27.18 

1448.9 

SIO 

00150 

00.02 

31.87 

27.21 

1450.1 

OBS 

00151 

00.04 

33.877 

27.22 

1450.4 

OBS 

00172 

00.37 

34.015 

27.11 

1452.5 

09s 

00177 

00.60 

34,065 

27.34 

1453.6 

OBS 

001B7 

00.77 

34.076 

27.14 

1454.6 

SIO 

002  00 

01.44 

34.19 

27.19 

1458.0 

OBS 

00201 

01.55 

34.216 

27.40 

1459.5 

OBS 

00229 

01.84 

34.301 

27.45 

1460.4 

Sin 

002  50 

01.92 

34.31 

7r.45 

1461.1 

OBS 

002  58 

01.97 

14.315 

27.45 

1461 .4 

OBS 

00275 

02.12 

34.433 

27.51 

1462.6 

SIO 

00300 

02.42 

14.47 

27.54 

1464.1 

OBS 

00105 

02.51 

34.490 

27.54 

1464.8 

OBS 

00325 

02.87 

34.565 

27.57 

1466.9 

OBS 

003  50 

03.27 

34.659 

27.61 

1469.1 

OBS 

00333 

03.51 

34.707 

27.62 

1470.7 

Sin 

ao<>oo 

03.69 

14.74 

27.61 

1471.9 

OBS 

00«02 

03.71 

14.741 

27.63 

1471 .9 

OBS 

00*25 

0  3.83 

14.782 

27.65 

1472.9 

OBS 

00452 

04.12 

14.914 

77.66 

1474.6 

OBS 

00478 

04.21 

14.857 

27.67 

1475.4 

sro 

00500 

04.25 

14.38 

27.69 

1476.0 

IBS 

00503 

04.26 

34.883 

27.69 

1476.1 

OBS 

00531 

04.43 

34.894 

27.69 

1477.1 

08  S 

00552 

04.44 

34.927 

27.70 

1477.7 

OBS 

00580 

04.33 

34.914 

27.70 

1477.7 

sto 

006  00 

04.36 

34.92 

27.71 

1479.2 

08s 

00608 

04.37 

34.923 

27.71 

1479,3 

OBS 

006  26 

04.28 

34.915 

27.71 

1479.2 

IBS 

00677 

04.21 

34.917 

77.72 

1478.8 

SIO 

00  700 

04.21 

14.92 

27.72 

1479.2 

OBS 

00706 

04.21 

14.921 

27.72 

1479.1 

OBS 

00752 

04.  1  J 

34.')15 

27.71 

1479.7 

SID 

00800 

04.11 

34.92 

27.73 

1480.4 

06  S 

00800 

04.  11 

34.919 

27.73 

1480.4 

OBS 

00828 

04.12 

34.935 

27.74 

1481 .0 

08S 

00852 

04.21 

34.942 

27.74 

1481.7 

OBS 

008  75 

04.50 

14.989 

27.74 

1481.4 

Sin 

00900 

04.41 

14.97 

27.74 

1483.4 

OPS 

00905 

04.38 

14.968 

27.74 

1483.4 

OBS 

009  31 

04.20 

34.949 

27.75 

1483.0 

IIBS 

00950 

04.24 

34.956 

27.75 

1483.5 

OBS 

00980 

04.29 

34.976 

27.76 

1484.3 

SIO 

01000 

04.29 

34.97 

27.76 

1484.6 

OBS 

01005 

04.28 

34.971 

27.75 

1484.6 
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Table  Xlll.-Observed    and    Inten„.lat.d    O.vanographic    Data    fn,„>    Stations  Occupied   by   USCGC  EVERGREEN 
-  April  U),2-1,S  .June  1972,  I'lvpaivd  from   iNODO  I.isting  No.  31-829(!.— Continued 


«eFIO        Jl        1,296             fUR     1972 
CONSEC                0031             MONTH       0<, 
L»T             «5    36       H             n»Y             H 
LONG       0*7    29       w             HOUR     12.3 

BITOP    02128            tin    TEHP         06. 
SHIP    EV                        MET    SulB          05. 
DATA    USE        I             BAROMETR     1020. 
AREA                05             CLOUD     T/A 

1           Olft    HGT    PER           4I^D-0IR    2? 
6               20       3         3              .(INO-SPD    12 
3            SEA                                 .<iN0-F3R 

CL/TR                              JEATHF)        Kl 

C«STnUm/IIHE       LVLT»P 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S'GMA-T 

OYNOPTH       SND    VEL        DXTC                pj 

Sto 

000  00 

01.60 

33.38 

26.7  3 

00.000        1454.3 

12.3         OBS 

00002 

01.60 

33.379 

26.7  3 

1454.3 

STO 

000  10 

01.71 

33.39 

26.72 

00.013       1454.9 

08  S 

00013 

01.77 

33.519 

26.83 

1455.4 

DBS 

0O019 

03.07 

33.866 

27.00 

1461 .7 

STO 

00020 

03.56 

33.91 

26.98 

00.025        1463.9 

OBS 

00024 

05.06 

34.029 

76.92    » 

1470.4 

OBS 

00027 

05.29 

34.037 

26.90 

1471 ,4 

STO 

000  30 

05.29 

34.04 

26.90 
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Tabi.k  XIII. — ObservtHl    :iiul    Intt'niolatcd    OcoaiioKnipliic    Data    from    Stations   Occupied   by   USCGG   EVERGREEN, 
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'Pahik  XIII.— ObservfKl    and    Inti"rp(.la(c<l    Oicanosraiiliu-    Dala    from    Stations   Occupied   li.v   US(X!r   EVKKGREBN, 
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Table  XIII.— Ohsorvc^d    :iiid    Iiit('i|Hilati>d    OceaiKijiiaiiliic    Data   fioiii    Stations   Occupied   by   USCGC  EVERGREEN, 
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7  April  in72-1S  Juno  lOTL'.  Tn-parcd  from    X(  11 )( '  l.istiiiir  No.  81-S2!l(i.— ConliiiiHMl 
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00.126 
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34.891 
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1489.6 
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09.51 

34.902 

26.96 

1490.3 
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OOllB 

09.45 

34.853 

26.95    • 

1490.1 
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00123 

09.10 

34.753 

26.93 

1488.8 

STO 

00125 

09.02 

34.75 

26.94 

00.156 

1483.5 

OBS 

00133 

08.85 

34.755 

26.97 

1487.9 
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00132 

08.16 

34.706 

27.04 

1485.3 

OBS 
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08.67 

35.14    P 

27.300 

SIO 

00150 

08.75 

34.83 

27.04    » 

00.183 

1466.0 

OBS 
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09.25 

35.26    P 

27.300 

OBS 
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09.94 

35.15    P 

27.100* 

OBS 
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10.29 

P        35.22    P 

27.093 

oes 

OOl  qe 

08.92 

34.959 

27.12 

1489.6 

SIO 

00200 

08.88 

34.96 

27.12 

00.234 

1469.5 

OBS 

00206 

06.76 

34.952 

27.14 

1499.1 

OBS 

00226 

09.29 

35.101 

27.17 

1491 .6 

IBS 

00247 

08.83 

34.960 

■27.15 

1490.1 

STO 

002  50 

08. 83 

35.00 

27.16 

00.283 

1490.1 

OBS 

0027? 

08.79 

35.088 

27.24 

1490.5 

OBS 

00210 

08.65 

35.066 

77.26 

1490.3 

SIO 

00100 

08.65 

35.09 

77.27 

00.129 

1490.4 

OBS 

00300 

06.65 

35.095 

27.27 

1490.4 
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00116 

08.15 

35.040 

77.30 

1466.7 

OBS 

00310 

08.34 

35.092 

27.31 

14  89.8 

06s 

00350 

07.56 

34.977 

27.34 

1486.9 

OSS 

OO375 

06.24 

34.755 

27.35 

1481  .9 

STO 

OO4OO 

06.48 

34.66 

27.40 

00.410 
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OBS 

30407 

06.55 

34.890 

27.41 

1463.8 

OBS 

00431 

05.  17 

34.651 

27.40 

1478.4 

OBS 

00454 

04. 6B 

34.633 

27.44 

1 4  76  .  7 

OBS 

00473 

05.  33 

34.806 

27.50 

1479.9 

OBS 

0O487 

04.96 

34.747 

27.50 

1478.5 

Sin 

005  00 

05.17 

34.84 

27.55 

00.476 

1479.7 

OBS 

00501 

05.19 

34.847 

27.55 

1 4  79  .  8 

OBS 

00512 

05.01 

34.644 

27.57 

1 4  79  .  3 

OBS 

00528 

05.23 

34.885 

77.56 

1480.5 

OBS 

00555 

05.11 

34.379 

77.59 

1460.5 

OBS 

00578 

05.35 

34.956 

27.62 

1461  .9 

OBS 

00589 

05.20 

34.94  3 

27.63 

1481 .5 

STO 

00600 

05.24 

34.96 

27.64 

00.535 

1461.6 

OBS 
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05.25 

34.972 

77.64 

1482.0 

OBS 

006  54 

04.99 

34.972 

27.68 

1481.7 

OBS 
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05.64 
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27.69 

1485.0 
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35.08 

27.69 

00.587 

1485.0 
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05.57 

35.083 

27.69 
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OBS 

00747 

05.38 

35.074 

77.71 

1485.0 
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05.05 

35.03 

27.  71 

00.636 

1484.4 

OBS 

00800 

05.04 

35.026 

27.71 

1464.4 
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35.008 

27.73 
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04.53 
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OlOOl 

04.53 

34.984 
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1485.6 
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01052 

04,36 

34.976 

27.75 

1485.6 
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DBS 
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SIO 
OBS 

SIO 
UBS 

SIO 
OBS 
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OBS 

SID 
OBS 
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OOOkS 
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002  00 
00200 
00?  50 
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00300 

003  00 
003*0 
003'»0 

004  00 
00*00 
00*20 
00*55 
00500 

005  00 
00600 

006  00 
00700 
00700 
007*0 
00759 
00800 
00300 
00830 


TEMP 

08.0* 
09.0* 
OR.O* 
08.0* 
OR, 01 
09.01 
06.7  3 
06.  73 
06.19 
06.6' 
06.39 
06. *1 
06.  *9 
06.  *8 
07,0* 
07.0* 
0*.25 
0*.25 
0*.03 
0*.0  3 
0*.  10 
0*.|0 
0*.58 
0*.58 
06.1? 
05.00 
05.05 
05.05 
05.7* 
05.7? 
05.  13 
05,13 
0*,93 
0*,B3 
0*,*6 
0*,*6 
0*.51 
0*.35 
0*.*6 
0*.*6 
0*.55 


SAL 

3*. 3? 
>*. 320 
3*.  32 
3*. 325 
3*, 37 
3*. 370 
3*.  38 
3*.3BO 
3*, 5*0 
]*,*9 
3*.*50 
3*.*9 
3*.  5  8 
3*.5B0 
3*.  66 
3*. 660 
3*.*1 
3*.*la 
3*.*B 
3*. 480 
3*. 60 
3*. 600 
3*. 72 
3*. 720 
35. 0)0 
3*. 120 
3*. 9* 
34.9*0 
35.070 
35.090 
35.02 
35-020 
35,01 
35,015 
3*,9B 
3*.9B0 
3*. 980 
3*, 980 
35.00 
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35,020 


sir.HA-T       uynopih     ^\o   vel      ixro 


NO^ 
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26.7  s 
26.7  5 
26,76 

26,  76 
26,79 
26.79 
26.91 
26.99 
27,08 
27,08 
27.09 

27.  12 
27.18 
27.18 
27.17 
27,1  7 
27.31 
27.31 
27.39 
27.39 
27. *8 
27.49 
27.52 
27.52 
27,58 
27,63 
27,64 
27,6* 
77.66 
27.67 
27.70 
27.70 
27,73 
27.73 
27,7* 
27.7* 
27.7* 
27.75 
27,76 
27.76 
27.76 


00.08  3 
00.107 


00.189 
00.22? 


1*82.2 
1492.2 
1*8?,* 
1*82,* 
1*82.8 
1*82.8 
1*77,7 
1*77.7 
1*71.0 
1*77.9 
1*76.9 
1477.) 
1*78,1 
1  *  79  ,  1 
1*90,8 
1*90.8 
1469.6 
1*69.6 
1*69.6 
1*69.6 
1*70,9 
1*70.9 
1*73.8 
1*73.8 
1*81 .2 
1*77.) 
1*77.7 
1*77.7 
1*81 .0 
1*91.5 
1*79.9 
1*79.8 
1*80,2 
1*80,2 
1*80.) 
1*80.3 
1491.2 
1*90.8 
1482.0 
1482.0 
1482.9 
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Table  XIII.— Oliservpd    and    luteipoliited    Oceaiiograpliic    Data   fn>ni    Stations   Occupied   l>.v    USCGC   EVERGREEN, 
7  April  in72-lS  June  1!)72,  I'r<>paivd  fnmi   \()I>C  Listin.tr  No.  31-8296.— Continued 
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22. i 
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STQ 

OBS 
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OBS 

stn 

UBS 

sin 

SID 
DBS 

SID 
UBS 

SIO 
OBS 

SID 

SIO 
UBS 

SIO 
TBS 
ilBS 
OBS 

SID 
OBS 
OBS 

SID 
TBS 
'IBS 
JBS 

SIO 
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TRS 
]BS 

SIO 
riBS 
HBS 

SID 
OBS 

SIO 
JBS 

SID 
TBS 
OBS 


00000 

ooooo 

000  10 
000  10 
00020 
00020 
003)0 
00030 
00050 
000  50 
00075 
00100 
00100 
00135 
00125 
00150 
00150 
002  00 
002  50 

002  50 
00300 

003  00 
00340 
003  80 
O0400 
00400 
00490 
005  00 
005  00 
00560 

005  PO 

006  00 
006  00 
00520 
006  30 
OO7OI 
00700 
00790 
008  00 
00800 

no  •500 

OO'JOO 
01000 
01000 
01050 


IE  HP 

03.93 
03. SB 
04.00 
04.00 
04.15 
04.  15 
04.69 
O4.68 
06.  31 
06.31 
06.2fl 
06.26 
06.26 
05.52 
05.52 
05.00 
05.00 
05.74 
05.98 
05.99 
05.71 
05.71 
04.44 
04.46 
04.71 
04.71 
04.56 
04.64 
04.64 
04.69 
04.60 
04.72 
04.72 
04.93 
04.60 
04.80 
04.90 
04.42 
O4.6O 
04.60 
04.35 
04.35 
04.28 
04. 2B 
04.2  3 


SAL 

33.7  7 

33.775 

33.77 

33.775 

33.84 

33.840 

33.94 

33.940 

34.21 

34.210 

34.24 

34.26 

34.265 

34.3  8 

34.380 

34.43 

34.430 

34.54 

34.68 

34.680 

34.84 

34.840 

34.620 

34.690 

34.79 

34.790 

34.870 

34.91 

34.910 

34.950 

34.935 

34.98 

34.980 

35.015 

34.980 

35.03 

35.030 

34.975 

35.01 

35.010 

34.98 

34.985 

34.98 

34.980 

34.970 


SIGnA-i 

26.84 
26.84 
26. B3 
26.83 
26.87 
26.87 
26.89 
26.89 
26.91 
26.91 
26.94 
26.96 
26.96 
27.14 
27.14 
27.25 
27.25 
27.25 
27.32 
27.32 
27.48 
27.48 
27.46 
27.51 
27.56 
27.56 
27.64 
27.67 
27.67 
27.69 
27.69 
27.71 
27.71 
27.72 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 


DVNOptH       SND    VEl        IXfG 


P)4       lOI    P 


Sfl3 


00.012 


00.088 
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00.209 
00.249 
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1465.1 
1465.4 
1465.4 
1 466 . 3 
1466.3 
1469.9 
146fl.B 
1476.1 
1476.1 
1476.4 
1476.8 
1476.8 
1474.4 
1474.4 
1 4  72  .  7 
1472.7 
1 4  76  .  7 
14  78.7 
1479.7 
14  78.6 
1479.6 
1473.8 
1474.6 
1476.1 
1476.1 
1476.9 
1477.6 
1477.6 
1478.9 
1478.8 
1479.7 
1479.7 
1491.0 
1480.6 
1481 .9 
1481 .9 
1481 .5 
1482.6 
1482.6 
1483.2 
1483.2 
1484.6 
1484.6 
1485.2 
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26.7  1 
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SIO 
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OBS 
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01.60 

33.400 

26.7* 

1455.1 

OBS 

00040 

00.63 

33.560 

26.93 

1*51.2 

OBS 
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1452.7 

OBS 
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33.710 
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3*. 820 

27.39 

1478.6 
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STD 
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00.193 

1476.0 

OSS 
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34.580 

27.37 

1473.8 

OBS 
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27.43 
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STO 
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27.48 

00.228 
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OBS 
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27.610 

OBS 
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05.06 

34.780 

27.52    « 

1475.4 

IBS 

00275 

05.23 

34.820 

27.53 

1476.2 

OBS 

00285 

0*.9a 

34.770 

27.52 

1*75.3 

SIO 

00300 

05.20 

34.8  8 

27.58 
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1476.6 

OBS 

003  00 

05.20 

34.855 

27.58 

1476.6 

DBS 

00  JO  5 

05.3* 

34.880 

27.56 

1477.3 

OBS 

003  22 

05.35 

34.870 

27.55 

1477.6 

OBS 

0032<> 

0*.90 

34.775 

27.55 

1475.7 

IBS 

00350 

05.12 

34.870 

27.58 

1477.1 

STO 

00*00 

0*.86 

34.68 

27.61 

00.312 

1476.9 

OBS 

00*00 

0*.86 

34.875 

27.61 

1476.9 

OBS 

00*05 

0*.81 

34.890 

27.63 

1476.9 

OBS 

00*70 

05.13 

34.945 

27.64 

1479.2 

SIO 
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05.11 

35.01 

27.69 

00.363 

1479.7 

OBS 

00500 

05.11 

35.010 

27.69 

1479.7 

OBS 

00530 

0*.S9 

35.010 

27.72 

1*79.3 

SID 

00600 

0*.90 

35.02 

27.72 

00.409 

1*80.5 

OBS 

00600 

0*.90 

35.020 

27.72 
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WEIIHE)        Ki 

0»  1 5     IIP     110 

.  I/LT  VP 

DEPTH 

TEMP 

Sll 

Sir.XA-T 

OYNOPIH 

smd  vel 

3xrc             P)4 

1(1'    P         '<32         '<03 

srn 

00000 

-    0.71 

32.97 

26.52 

00.000 

1443.2 

3flS 

00300 

-    0.71 

32.975 

26.52 

1443.2 

S'D 

onoio 

-    0.71 

32.97 

26.52 

00.015 

1443.4 

O'S 

000 10 

-    0.71 

32.975 

'4.52 

1443.4 

STO 

ooojo 

-    0.74 

32.98 

26.53 

00.030 

1443.4 

■ins 

OOOJO 

-    0.74 

32.9P0 

26.5  3 

1443.4 

UBS 

000?5 

-    0.90 

32.950 

26.51 

1442.7 

SID 

00030 

-     0.98 

33. ni 

26.57 

00.345 

1442.5 

□BS 

000  30 

-    0.9fl 

33.015 

26.57 

1442.5 

STB 

000  50 

-     1.17 

33.13 

26.67 

00.074 

1442.1 

nss 

000  so 

-     l.l' 

33.135 

26.67 

1442.1 

ons 

000S5 

-    1.20 

33.165 

26.69 

1442.1 

sio 

00075 

-    1.22 

33.24 

25.  76 

00  .  1 0  7 

1442  .4 

OBS 

00075 

-    1.22 

33.240 

26.76 

1442.4 

StD 

00 1  00 

-    1.20 

31.27 

26.78 

00.139 

1443.0 

085 

00100 

-    1.20 

33.275 

26.78 

1443.0 

StD 

00125 

-    1.  18 

33.34 

26.84 

00,170 

1443.6 

^BS 

OOws 

-    1.18 

33.345 

26.84 

1443.6 

')es 

00132 

-    1.1'* 

33.480 

26.95 

1443.9 

STO 

ooisn 

00.85 

3  3.59 

26.94 

00.199 

1453.7 

ans 

00150 

00.85 

33.590 

26.9* 

1453.7 

OBS 

00160 

00.21 

33.600 

26.99 

1450.9 

nps 

00170 

-    0.25 

33.560 

24.98 

1448.9 

QBS 

00177 

-    0.45 

33.590 

27.01 

1448.2 

STn 

00200 

00.27 

33.84 

27.18 

00.750 

14  52.2 

08S 

002  00 

00.27 

33.840 

27.18 

1452.2 

sin 

002  50 

01.56 

34.22 

27.40 

00.290 

1459.4 

nes 

00250 

01.56 

34.220 

27.40 

1 4  59  .4 

OBS 

002  76 

01.59 

34.240 

27.42 

1460.0 

sin 

00  3  30 

01.86 

34.31 

27.45 

00.323 

1461 .6 

IPS 

00303 

01.86 

34.310 

27.45 

1461 .6 

"BS 

00)22 

02.08 

34.370 

27.48 

1463.1 

OBS 

00345 

02.95 

34.525 

27.53 

1467.4 

OBS 

00356 

32.98 

34.525 

27.53 

1467.7 

OBS 

00  380 

03.04 

34.540 

27.54 

1468.4 

sip 

004  03 

03.  33 

34.61 

27.56 

00.384 

1470.1 

nis 

00400 

03.33 

34.610 

27.5* 

1470.1 

OBS 

00406 

03.38 

34.625 

77.57 

14  70.4 

OBS 

00412 

03.31 

34.620 

27.57 

1470.2 

nes 

00425 

03.42 

34.670 

27.60 

1471.0 

* 

TEN  S3  1306 
5  SoJARE  2 
2  S3UARF  28 
I     SQUARE     39 


RCFID       31  6296 

CONSEC  0062 

LAI             43  24       N 

lONr.       049  24       u 


VE»R     1972 

MONTH       04 
OAy  18 

HOUR      10.3 


BOTDP    00154 
SHIP    EV 
DATA    USE        I 
AREA  35 


A|B    IE>iP  02.2 

■EI    8ULB  02.2 

BABO'lEIR     0995,6 
CLOUD     T/A 


01 R    HGt     PER 

06       4  3 

SEA 
CL/IR 


uno-iiR  12 

JHD-SPn    24 
WIND-EOR 
JEATHE<        «5 


INST     Sin    RECORDER 
TRACE    OIR  3 

DURATION  03.1 

OR  15     IIP    110 


Ten  so  1306 
5  S3UARE  2 
2  SQUARE  28 
1    SQUARE    19 


CAsiNU"/ll"E        LVLTVP  DEPTH 


SIO 

oonoo 

38S 

00000 

Sin 

00010 

OBS 

000  10 

STD 

00020 

08S 

00020 

S'O 

000  30 

IBS 

00J30 

SID 

00050 

OBS 

00050 

OBS 

00069 

TFHP 

0.56 
0.56 
0.56 
0.56 
0,56 
0.56 
0.58 
0.58 
0,56 


SAL 

33.03 

33.030 

33.03 

33.030 

33,03 

33,030 

33.04 

33.040 

33.06 

33.060 

33.085 


SliMA-I  DTNDPTH       SNO    VEl        Ox»G 


P)4       lOI    P 


N03         S133 


26.56 
26,56 
26,56 
26,56 
26,56 
26,56 
26,57 
26,57 
26,59 
26.59 
26.61 


1444.0 
1444 .0 
1444.1 
1444.1 
1444.3 
1444.3 
1444  .4 
1444.4 
1444.8 
1444.8 
1445.1 


REFID       31  8296 

CONSEC  0063 

LAI             43  2'       N 

LOME       049  31        ■ 


TEAR  1972 
MONTH  04 
DAY  18 

HOUR     11.2 


BOTDf    00060 
SHIP    EV 
DATA    USE        1 
AREA  35 


AIR     TEmP  02.8 

WEI    9ULB         02.8 

barometr   0992.9 
clOuo   I/A 


OIR     HG I     PER 

06        7  4 

SEA 
CL/IR 


4IND-DIR  l^ 

HIIO-SfD  33 
KnO-F3R 

■IEATHE<  *'- 


INSI     SId    (ECOROFR 
TRACE    DIR  n 

DURATION  00.1 

OR  I G     IIP    110 


T?  N  SO  1 306 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  28 
1    S3JARE     39 


CASINUM/IIIE       LVLTVP 


lEXP 


sn 

00000 

OBS 

00005 

sin 

00010 

UBS 

00010 

sin 

OO020 

OBS 

00020 

SID 

00030 

06  s 

000  30 

OSS 

00045 

0.31 
0.31 
0.31 
0.31 
0.31 
0.  31 
0.31 
0.31 
0.31 


SAL 

33.08 

33.080 

33.08 

33.080 

33.08 

33.080 

33.08 

33.090 

33.080 


5|GNA-I  OYNDPIH       SNO    VfL        3«YG 


P)4       TOT     P 


26.59 
26.59 
26.59 
26.59 
26.59 
26.59 
26.59 
26.59 
26.59 


1445. 
1445. 
1445, 
1445. 
1445. 
144S. 
1445. 
1445 
1445. 
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Tahi.e  Xlir.— (H>servwl    and    IntoipoliitPd    (tcfjiiinsrapliic    Hata    fi-om    .Staticins   (Hrnpied   by   USCGC   KVEROUEEX, 
7  April  1072-18  .luiie  1!)72,  I'lvpared  from   N(»I)C"  IJstiiiK  No.  31-.S21X). — ("ontiiiued 


"EFtD       Jl       8296 

TEtR 

1972 

BOIOP    00057 

tIR 

TEHP         02. B 

01 «    MGI    PER 

4|tD-0lR 

12 

CONSeC              006* 

»0'<TM 

1       04 

SHIC    EV 

MET 

BuH          02.8 

06 

9         3 

NIMO-SRD 

3D 

L»T            ♦J    35      N 

D«r 

IS 

D«Tt    USE 

1 

BARQIETR    0990' 

.5 

SE* 

KINO-f DR 

LONG      049    «a      U 

HOUR 

12-5 

«RE« 

05 

CLOUO    T/t 

Cl/'R 

«E«tME< 

Xi 

C«STnUM/i|ME 

I.VLtYl> 

D€<'tM 

tEnp 

S«L 

SIGN«-I 

OYNDPIM 

SND    VEl 

OXYG 

PJ< 

STO 

00000 

00.20 

33.10 

26.59 

00.000 

1447.6 

12.5 

oes 

00000 

00.20 

33-100 

26.59 

1447.6 

SIO 

00010 

00.20 

33.10 

26.59 

00.015 

1447.7 

ass 

000 10 

00.20 

33.100 

26.59 

1447.7 

STO 

00020 

00.20 

33.09 

26.58 

00.029 

1447.9 

oes 

00020 

00.20 

33.095 

26.58 

1447.9 

SIO 

00030 

00.21 

33.10 

26.59 

00.044 

1448.1 

06S 

000  30 

00.21 

33.100 

26.59 

1448.1 

o»s 

00040 

00.21 

33.100 

26.59 

•  «•) 

*•< 

!••*•••••' 

1448.3 

• 

INST     STO    <ECa«DER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  OD.l 

OR  I G    IIP    110 


l-.H  SO  1306 
5  SQUARE  2 
2  S3JARE  28 
1  S3JARE  39 


TQI  P 


N03    Sl33 


REFID       31  8296 

CONSEC  0065 

LAT             43  16. On 

lONG      050  22. 5K 


CaSTnUm/IIME       IvlTyP 


TEAR 

197? 

BOtOP    00071 

AIR 

TEhP          03. 

.3 

DIR    HGT    PER 

KINO-OIR 

13 

INST     STd    RECORDER 

TEN    SO    1307 

MONTH 

1       04 

SHIP    EV 

MET 

BULB          03. 

.3 

55      , 

2        2 

MINO-SPO 

33 

TRACE    DIR                        D 

5    SaUARE       1 

DAT 

in 

DATA    USE 

I 

BARONETR    0981. 

.0 

SEA 

MIND-FIR 

DURATION                  00. 1 

2    S9UARE    20 

HOUR 

15.6 

AREA 

05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

MEATHEt 

XS 

0»IG    IIP    110 

I    SaUARE    30 

vlTyP 

DEPTH 

tEnp 

SAL 

SISMA-T 

dtnopth 

SND    VEL 

oxifc 

P34 

To'    P        N02        N03 

Sl03        'H 

STD 

00000 

00.56 

33.01 

26.49 

00.000 

1449.1 

DBS 

00000 

00.56 

33.010 

26.49 

1449.1 

STO 

000 10 

00.54 

33.01 

26.50 

00.015 

1449.2 

OBS 

00010 

00.54 

33.010 

26.50 

1449.2 

STD 

00020 

00.50 

33.03 

26.51 

00.031 

1449.2 

DBS 

00020 

00.50 

33.030 

26.51 

1449.2 

STO 

0003  0 

00.26 

33.04 

26.53 

00.046 

1448.3 

OBS 

000  30 

00.26 

33.040 

26.53 

1448.3 

DBS 

00040 

-    0.22 

33.050 

26.57 

1446.2 

SIO 

00050 

-    0.27 

33.11 

26.62 

OO.OT5 

1446.2 

OBS 

00050 

-    0.27 

33.110 

26.62 

•  •*■ 

i*< 

1446.2 

REFID       31  3296 

CONSEC  0066 

LAI             43  07       N 

LONG      050  22       M 


1t^^  197? 
NO'ITH  04 
riAy  IH 

HOUR    16. e 


BO'DP    00080 
SHIP    FV 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEHP  03.3 

MET  BULB  02. n 
BAROMETR  0976.3 
CLOUD    T/4 


DlR     HGT    PER 

MiND-a'R    n 

INST    STD    RECORDER 

TEN    S3    HOT 

05       6          1 

MINO-SOO    21 

TRACE    DIR                         0 

5     SQUARE        I 

SEA 

MIND-F3R 

DURATION                   00.1 

2    SQUARE     20 

CL/TR 

MEATHEJ        X-. 

ORIS     IIP    110 

1     SOUARF     30 

CA5INU"/ri1E        LVLITP  DEPTH 


SIGHA-T  DynDPTH       SNO    VEl       OXYG 


P34       TOI     P 


5133 


STD 
(IBS 

STO 
OBS 

STD 

ons 

STD 

OBS 

STO 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00010 
000  20 

00020 

00030 
00030 
00050 
00050 


0.18 

33.16 

2*. 66 

00. 

,000 

1445.9 

0.13 

33.165 

26.66 

1445.9 

0.18 

33.16 

2S.65 

00, 

,014 

1446.1 

O.IR 

33.160 

26.65 

1446.1 

0.19 

33.17 

26.66 

00. 

.021 

1446.2 

0.  19 

33.170 

26.66 

1446.2 

0.19 

33.17 

26.66 

00, 

.042 

1446.4 

0.19 

33.170 

26.66 

1446.4 

0.20 

33.17 

26.66 

00, 

.070 

1446.7 

0.20 

33.170 

26.66 

k*««* 

1446.7 

• 

REFID       31       8296 

YEAR 

l97j 

BOlOP    00097 

CONSEC              0067 

HO^IH 

04 

SHIP    Ev 

LAT             43    00. ON 

DAY 

18 

DATA    USE        1 

LONG      050    20. DM 

HOUR 

18.2 

AREA                05 

CASTNUM/TIHE 

IVLTYP 

OEP'H 

TENP 

SID 

00000 

- 

0.36 

18.2 

OBS 

UOOOO 

- 

0.36 

STD 

000  10 

- 

0.36 

OBS 

OOOIO 

- 

0.36 

SIO 

00020 

- 

0.40 

OBS 

00020 

- 

0.40 

STD 

000  30 

- 

0.40 

OBS 

00010 

- 

0.40 

OBS 

00040 

- 

0.40 

STD 

000  50 

- 

0.4| 

OBS 

00050 

- 

0.41 

OBS 

000  60 

- 

0.45 

OBS 

000  70 

- 

0.79 

AIR    IE"P         02.2 
NET     BULB  01.7 

BAROHEIR     0976.6 
CLOUO    T/A 


SAL 

33.17 

33.170 

33.17 

33.170 

33.17 

33.170 

33.17 

33.175 

33.175 

33.17 

33.175 

33.180 

33.255 


26.67 
26.67 
26.67 
26.67 
26.67 
26.6  7 
26.67 
26.67 
26.67 
26.6  7 
26.67 
26.68 
26.75 


D|R     HGT    pEr 

05       6  2 

SEA 
CL/TR 


00.000 
00.014 
00.02B 
00.041 

00.069 


1445  .1 
1445.1 
1445.1 
1445.3 
1445.2 
1445.2 
1445.4 
1445.4 
1445.6 
1445.7 
1445.7 
1445.7 
1444.4 


Mlyo-olp    13 

rfl^D-Son    21 
UllO-FIR 
iiE»IHE<        <•• 


INST     STO    RECORDER 
TRACE    DIR  3 

DURATION  00. 1 

nRIG     II»     110 


Ten  So  1307 

5  SOJARE  I 
2  SQUARE  20 
I    sOJA'E    30 


Sir,4A-I  DynOPTH       SNO    VEL       IXYG 


P34       TOT     P 


N02 


5133 
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'I'aiuk   XI II.     (iliscrvcil    and    Iiitt'ipulntcd    Occniiograpliic    I>:it:i 
7  April  1!>72-1S  .liiiic  1!»7L',  rrcpiiri'il  fi-din    Ni)|K 


rnim    SI  111  ions   ()c<-iipicil    hy    IISCGC   EVEKGREEN, 
LisliiiiL-  Nil.  .•<1-Sii;i(;.— (•(iiithiiifd 


REFIO       31       «.!')(.  If''     1<)7J 

LONG       050    ;n       .4  MO. IB     19.2 


"OtOp     00241 

&lh    TE*4P         02.2 

OIR    HGI 

»FR 

.<nn-DiR 

13 

SHIP    FV 

Kfl   lilln        01  .r 

OS      t> 

) 

iii>*o-spn 

23 

^»t«   use      I 

B«Rl)'<H«    otti.i 

SF« 

MINO-FIR 

>REA               OS 

CLn')">   ^/^ 

CL/IR 

.(E»THFJ 

KS 

iNsr  STi  JECOsnfR 

tK«CE    I3IR  T 

DURATION  03.1 

U» I G    IIP    110 


Its  S3  HOT 
S  SOUIRE  I 
2  S3U*RE  20 
I    S3J»RE    20 


CAST^U'*/TMf        IVLIVP  TEPTrt 


SIO 
WS 
SIO 

nBs 

Stn 
-Tis 

Sill 
J8S 

STn 
nes 

STO 
ilBS 

sin 
ors 

STO 
IBS 

STO 
JRS 

OHS 

sin 
nes 


poooo 
oonio 
coo  10 

000  10 
000?0 
00020 
000  50 

one  JO 
000  so 

00C50 
00175 

000  7S 
no  I  00 
001 00 

001  2S 
0012S 
00150 
00150 

001  75 

002  00 
002  00 


IfMO 

0.2') 
0.29 
0.24 

0.29 
0.29 


-  0.6  5 

-  0.65 

-  0.57 

-  0.57 
00.15 
00.55 
00.55 


Stl 

3  5.09 

33.095 

33.11 

33.110 

33.11 

33.110 

33.1  1 

33.110 

33.11 

33.1 10 

33.12 

33.120 

33.30 

33.300 

33.39 

33.390 

33.«3 

33. '.30 

33.650 

33.7* 

33.7*0 


Slj"«-I  0»NOPlH       Snd    VEl       3X»& 


»1*       IOt    P         St? 


Sl33 


25.60 
26.60 
26.62 
26.62 
26.62 
26.62 
26.62 
26.62 
26.62 
26.6  2 
26.63 
26.63 
26.80 
20.80 
26. R6 
26. n6 
26.89 
26.!)9 
27.03 
27.08 
2f.08 


00-000 
00.01* 
00.029 
00.0*3 
00.072 
00.107 
00.1*0 
00.171 
00.201 

on. 255 


1**5.3 
1**5.3 
1**5.5 
1**5.5 
1**5.7 
1**5.7 
1**5.8 
1**5.8 
1**6.1 
1**6.1 
1**5. d 
1**5.8 
1**3.8 
1**3.8 
1**6.1 
1**6.1 
1**7.0 
1**7.0 
1*51 .0 
1*53.3 
1  *  53  .  J 


'EFIO        Jl  92<)6 

CONSEC  0069 

L»l             *2  *7.0N 

LONG      OSO  30. Ow 


C4SINUM/TI1F       IVLIYP 


¥E4^ 

1972 

BOIDP     00988 

AIR     I 

EMP          03.3 

D 1  R    HG  I    PE  » 

«|Nn-niR   II 

Inst  sio  jecpboer 

TEN    S3     1 307 

MONTH 

0* 

SHIP    EV 

MET    8 

ulb       o?-r 

59 

2          * 

«INO-S'0    13 

TRACE    DIR                         3 

5     SQUARE        1 

t  A» 

18 

DATA    USE        1 

BAROHETK    0970.2 

SEA 

UINO-FTR 

Duration             00.3 

2    S3JARE    20 

MOJfl 

20.5 

AREA                05 

CLOun 

I/A 

CL/IR 

.(EAIHE*        «4 

ORIG    IIP    110 

1     SQUARE     20 

WLTYP 

DEPTH 

TEMP 

Sal 

si.;ma-t 

dynqpih 

S''D    VEL 

ItfO              P3* 

inT    P        N02        N03        < 

;I33          P< 

Sin 

OOOOO 

-    0.59 

33-00 

26-5* 

00.000 

1**3.8 

nes 

00000 

-    0.59 

33.000 

26-5* 

1**3.8 

SIO 

00010 

-    0.60 

33.00 

26.5* 

00.015 

1**3.9 

nes 

000  10 

-    0.60 

33.000 

25.5* 

1**3.9 

SID 

00020 

-     0.60 

33.00 

26-5* 

00.030 

l***.l 

DBS 

00020 

-    0.60 

33.000 

26.5* 

l***.l 

sin 

000  30 

-    0.65 

33.00 

26.5* 

00.0*5 

1***.0 

08  s 

00030 

-    0.65 

33.000 

26.5* 

l***.n 

SIO 

00050 

-    0.77 

33.0* 

26.58 

00.075 

1**3-8 

18S 

00050 

-    0.77 

33.0*0 

26.58 

1**3-8 

nBs 

000  70 

-     1.05 

33.230 

26.7* 

1**3-1 

SIO 

00075 

-     1.0* 

33.25 

26.76 

00.109 

1**3.3 

:IBS 

00075 

-     1.0* 

33.250 

26.76 

1**3.3 

SID 

00100 

-     1.02 

33-29 

26.79 

00.1*1 

1**3.8 

QBS 

00100 

-    1.02 

33-290 

26.79 

14*3.8 

DBS 

00110 

-     1.07 

33-285 

26.79 

1**3.8 

SIO 

00125 

-    0.85 

33.38 

26.86 

on. 172 

1**5.2 

36S 

00125 

-    0.85 

33.385 

26.86 

1*45.2 

.IBS 

001  38 

-     0.93 

33.*IO 

26.88 

1**5.1 

SID 

00150 

-    0.*5 

33.5* 

26.97 

00.200 

14*7.7 

38  S 

00155 

-    0.18 

33.580 

26. 90 

1**9.0 

IBS 

00173 

01.11 

33.680 

27.00 

1*55.3 

IRS 

00190 

-    0.20 

33.665 

27.06 

1**9.7 

SID 

002  00 

-    0.  Of 

3  3.69 

2f.07 

00.252 

1450.5 

ORS 

00205 

00.01 

33.705 

27.08 

1*50.9 

•3flS 

002*0 

00.81 

33.P60 

27.16 

1*55.3 

Sin 

00250 

02.35 

3*.lO 

27.2* 

00.293 

1*62.7 

DBS 

00265 

03.66 

3*. 310 

27.29 

1*68.8 

sio 

003  00 

02.08 

3*.l* 

27.30 

00-3*0 

1*62.* 

DBS 

00300 

02.08 

3*. 1*0 

27.30 

1*62.* 

OflS 

00330 

03.27 

3*.*80 

27. *7 

1*68.5 

llBS 

00  360 

02.87 

3*.*80 

27.50 

1*67.3 

.IBS 

00380 

02.87 

3*. 510 

27.53 

1467-6 

SID 

00*00 

03.03 

3*. 55 

27.55 

O0.*08 

1468-7 

nes 

00*00 

03.03 

3*. 550 

27.5! 

1*68.7 

118  S 

00*60 

0*.53 

3*. 830 

27.62 

1*76.* 

SID 

005  00 

0*.56 

3*. 85 

27.63 

00.*6  3 

1*77.2 

■385 

00500 

0*.56 

3*. 850 

27.63 

1*77.2 

SID 

00600 

n*.5? 

3*. 91 

27.68 

00.51* 

1*78.8 

OBS 

006  00 

0*.52 

3*. 910 

27.68 

1*78.8 

STO 

00700 

0*.  19 

3*. 89 

27.70 

00.562 

1*79.1 

IBS 

00700 

0*.19 

3*. 895 

27.70 

1*79.1 

SID 

00800 

0*.  11 

3*.  91 

27.72 

00.609 

1*80.* 

IBS 

00"  00 

0*.ll 

3*. 910 

27.72 

1*80.* 

SID 

00900 

0*.09 

3*. 91 

27.73 

00.655 

1492.0 

JBS 

00900 

0*.09 

3*. 910 

27.73 

1*82.0 
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Table  XIII. — ()l)servp<l    and    Interpolated    Oceaiiographic    Data   fidin    Stations  Occupied   l>.v   USCGC  EVERGREEN, 
7  April  l>.l7i;-lS  .Iiiiie  1072.  Trepared  from   XODC  I.istiii;;  Xo.  31-820G.— Coiitinued 


REFIO       )1  8296 

CONSEC  0070 

KT            42  ]7      H 

IONS       050  3S       H 


C»STt(UH/IIME       LVlTrP 


YEtR 

1972 

BOTOP    01390 

1|R 

TEMP         03.3 

DIR    HGl    PER 

|<MO-01R    09 

INST    STD    RECORDER 

Ten  So  i307 

HONTH 

04 

SHIP    EV 

UET 

BUIB         02.8 

59 

6          4 

<I10-S»D    2) 

T«»CE    D|R                        0 

5    SjUtRE       1 

D«Y 

1« 

0»T»    USE 

B4R0METR    0968. 5 

SE< 

KlNO-FDR 

DORtllON                   00.2 

2    50U»RE    20 

HOUR 

«RE«              05 

CLOUn    T/4 

Cl/IR 

HE»ThE«       X5 

ORIO    IIP    HO 

1    S3J«RE    20 

VitrP 

DEPTH 

TEMP 

S»L 

SIGm«-i 

OYNOPIH 

SND    VEL 

OKrC               P34 

TOT    P          N02          not 

SIOI        ph 

STD 

00000 

00.95 

33.25 

26.67 

00. 000 

1451.2 

OBS 

00000 

00.95 

33.250 

26.67 

1451.2 

SID 

00010 

00.95 

33.25 

26.6  7 

00.014 

1451.3 

OBS 

000  10 

00.95 

33.250 

26.67 

1451.3 

STD 

00020 

00.88 

33.25 

26.67 

00.028 

1451.2 

OBS 

000?0 

00.88 

33.250 

26.67 

1451.2 

STD 

000  30 

00.07 

33.27 

26.73 

00.041 

1447.7 

STD 

000  50 

-    0.91 

33.31 

26.8  1 

00.067 

1443.6 

OBS 

00050 

-    0.91 

33.315 

26.8  1 

1443.6 

STO 

000  75 

-    0.92 

33.38 

26.86 

00.097 

1444.0 

OBS 

000  75 

-    0.9; 

33.380 

26.86 

1444.0 

OBS 

00085 

-    0.70 

00.430 

00.21    • 

1400.9 

STD 

00 1  00 

-     1.24 

33.44 

26.92 

00.127 

1443.0 

OSS 

001  00 

-    1.24 

33.440 

26.92 

1443.0 

STo 

00125 

00.05 

33.88 

27.22 

00.152 

1450.0 

OBS 

00125 

00.05 

33.880 

27. ?2 

1450.0 

STD 

00150 

02.43 

34.13 

27.26 

00.173 

1461.4 

STD 

002  00 

04.61 

34.40 

27.27 

00.214 

1471  .9 

OBS 

002  00 

04.61 

34.400 

27.27 

1471  .9 

OBS 

002  15 

04.59 

34.420 

27.28 

1472.1 

OBS 

00235 

05.95 

34.700 

27.34 

1478.3 

STO 

002  50 

05.33 

34.61 

27.35 

00.254 

1476.0 

OBS 

002  50 

05.33 

34.610 

27.35 

1476.0 

OBS 

00285 

04.81 

34.580 

27.39 

14  74.4 

STO 

00300 

05.49 

34.74 

27.43 

00.291 

1477.6 

OBS 

003  00 

05.49 

34.740 

27.43 

1477.6 

OBS 

003  30 

06.30 

34.900 

27.46 

1481.6 

OBS 

00390 

04.16 

34.665 

27.52 

1473.5 

STO 

004  00 

04.20 

34.71 

27.56 

00.355 

1473.9 

OBS 

00400 

04.20 

34.710 

27.56 

1473.9 

OBS 

00405 

04.90 

34.860 

27.60 

1477.1 

OBS 

00481 

04.60 

34.850 

27.62 

1477.1 

STO 

00500 

04.4  8 

34.85 

27.64 

00.410 

1476.9 

OBS 

00500 

04.48 

34.850 

27.64 

1476.9 

OSS 

005  I  7 

04.57 

34.890 

27.66 

1477.6 

OBS 

005  38 

04.42 

34.860 

27.65 

1477.3 

OBS 

005  7  3 

04.35 

34.890 

27. 6S 

1477.6 

STD 

00600 

05.42 

34.96 

27.61    • 

00.463 

1482.6 

OBS 

00600 

05.42 

34.960 

27.61 

1482.6 

STO 

007  00 

04.10 

34.90 

27.72 

00.514 

1478.7 

OBS 

00700 

04.10 

34.905 

27.72 

1478.7 

OBS 

00740 

04.21 

34.935 

27.73 

1479.9 

OBS 

00745 

04.15 

34.910 

27.72 

1479.7 

OBS 

00762 

04.15 

34.920 

27.73 

1480.0 

STO 

00800 

04.28 

34.95 

27.74 

00.559 

1481 .2 

OBS 

00800 

04.28 

34.950 

27.74 

1481.2 

OBS 

00860 

04.43 

34.985 

27.75 

1482.8 

STD 

00900 

04.  19 

34.95 

27.75 

00.604 

14B2.5 

OBS 

009  00 

04.19 

34.950 

27.75 

1482.5 

SID 

01000 

04.  12 

34.95 

27.76 

00.649 

1483.8 

OBS 

01000 

04.12 

34.950 

27.76 

1483. 8 

OBS 

01060 

04.10 

34.950 

27.76 

•  •••*< 

■  •••••••• 

14B4.8 

• 
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T.uii.K  XIII.— (Iliserved    iiiid    Iiitciiinliiti'd    (»(c;iii(iKia|(lii<-    Data    fr Stations   Occupit'd   b.v    USCGC   EVEUGREEX, 

7  April  1!)72-1S  .liinc  11172,  rrcparcd  from    NODf  Listiii;,'  No.  31-8296.— ('out inut'd 


«EF|0       31  82>»6 

CONSfC  0071 

I"             ♦?  12       H 

innr,     050  50     f 


yf«B    IflT? 

HOMH       Ot» 
HOUP     00.  S 


SOTDP     0209J 
SHIP    EV 
OtTA    USE        1 
tPEt  0; 


>IP    'E«P  01.7 

WEt     BUIB  01. 1 

etPOHE'P    0968. S 
Clou"    T/« 


OIK    HOT    Pf» 

S4       6         6 
St« 
CL/IR 


KInO-OIR  0? 

miD-S'O  ?4 
l(l>(0-F3R 

UEITHFI)  «S 


<NSr    STO    DECORDEP 
TP ACE    01  a  0 

Duration     03.3 

OPIG  IIP  110 


TEN  S3  HOT 
5  SOU«PE  I 
2  SOUAPE  20 
I  SOUAPE  20 


CASTNUM/IME   LVIIVO    OfPlH 


SI" 

nes 

STD 

OPS 

IBS 

STO 
OBS 

nBS 

SID 
IBS 

Sin 

08^ 

STD 
3BS 

STO 
08S 

STO 
OBS 
(IBS 

SIO 
OBS 

STO 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STn 
nBs 

OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
DBS 
OBS 

SID 
OBS 
DBS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 
DBS 

STD 
OBS 
OBS 


03000 
000  00 
000  10 
000  1 0 
OOOli 
00020 
000  20 
00021 
000  JO 
000  30 
OOOSJ 
00065 
0007S 

000  7  S 
00100 

00 1  00 
00125 
00125 

oom 

00150 
OOIHO 
OO20O 
00200 
0020J 
00222 
002*5 

002  50 
00250 
00100 
00310 
00322 
00335 
00*00 
00*02 
00415 
00*50 

004  75 
00500 

005  00 
005  05 

005  30 

006  00 
006  00 
00625 
00700 
00700 
00757 
009  00 

ooaoo 

00 1)  00 
00900 
009*0 
OlOoo 
OlOOO 
010*5 


teip 

02.89 
02.99 
02.92 
02.92 
02. 9* 
02.70 
02.70 
02.66 
02.65 
02.65 


01.71 
01. *1 
01.*1 
01. *l 
02. *9 
02. *9 
02. 5j 
02.53 
02.95 
03.18 
03.82 
05.48 
05. *8 
05.86 
05. *2 
09. IB 
03.63 
03.63 
0*.S3 
0*.  7| 
0*.15 
0*.3I 
0*.92 
0*.9* 
0*.36 
0*.8* 

o*.a* 

0*.  72 
0*.72 
0*.66 
0*.76 
0*.55 
0*.55 
0*.56 
0*.2* 
0*.2* 
0*.I6 
0*.15 
0*.I5 
0*.  12 
0*.12 
0*.12 
0*.22 
0*.22 
0*.17 


SAl  SlCA-T  OTNOPTM       SND    vtl       OXfK 

33.56  26.77  00.000       1*60.2 

33.560  26.77  1*60.2 

33.58  26.78  00.013       1*60.5 

33.580  26.78  1*60.5 

33.585  26.78  1*60.6 

33.5*  26.77  00.026       1*59.7 

33.5*0  26.77  1*59.7 

33.550  26.78  1*59.5 

33.58  26. PI  00.038  1*59.7 
33.580  26.81  1*59.7 

33.59  26.89  00.06)  1*55.9 
33.680  26.99  1*5*. 9 
33.78  27.06  00.090  1*55.2 
33.780  27.06  1*55.2 
34.02  27.17  00.11*  1*60.7 
3*.025  27.17  1*60.7 
3*. 08  27.21  00.136  1*61.* 
3*>080  27.21  1*61.* 
34.160  27.2*  1*63.5 
3*. 20  27.25  00.158  1*6* .8 
)*.300  27.27  1*68.1 
3*. 6*  27.35  00.197  1*75.8 
3*. 6*0  27.35  1*75.8 
3*. 660  27.32  •  1*77.* 
3*. 590  27.31  1*75.8 
3*. 300  27.33  1*66.5 
3*.*2  27.38  00.235  1*68.6 
3*.*20  27.38  1*68.6 
3*. 63  27.46  00.269  1*73.5 
3*. 670  27. *7  1*7*. 5 
3*. 6*0  27.51  1*72.3 
34.680  27.52  1*73.2 
3*. 76  27.51  00.33*  1*76.9 
34.760  27.51  1*77.1 
3*. 780  27.59  1*7*. 9 
3*. 930  27.66  I*r7.7 
3*. 910  27.6*  1*78.1 
3*. 92  27.67  00.390  1*78.0 
3*. 920  27.67  1478.0 
3*. 930  27.68  1*T7.B 
3*. 960  27.69  1*78.7 
3*. 9*  27.70  00.*3S  l*T9.0 
3*. 9*5  27.70  1*79.0 
3*. 955  27.71  1*79.* 
3*. 92  27.72  00. *B*  1*79.3 
3*. 920  27.72  1*79.3 
3*. 920  27.73  1*79.9 
3*. 92  27.7)  00.530  1*80.6 
3*. 920  27.73  1480.6 
34.93  27.74  00.575  1482.1 
34.9)0  27.74  1482.1 
34.940  27.75  1482.8 
34.96  27.76  00.621  1484.3 
34.965  27.76  1484.3 
}4.960  27. 76  1484.8 


P34       TOT    P  N02  N03  SI3)         H 
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Table  XIII.— Oljserved    and    Iiitcrpolatcd    Oceaiiograpliic    Data    fnmi    Stations   Occupied   by   USCGC  EVERGREEX, 
7  April  1072-18  June  1!)72,  Prepared  from   Xdlx;  Kistiii;:  No.  31 -SliDC— Continued 


HEFIO       51       e?'»6 

rE»> 

107? 

BOTDO    03120 

AIR 

lEtP          03.3 

OIR    MCI    <>F«             |(1'H>-0IR     54 

coNsec          0072 

MONTH 

1       04 

SHIP    EV 

NET 

BULB          02.8 

82 

7          4                unO-SPO    4> 

lAT          <,i   51     n 

D«r 

19 

D4TA    USE        1 

BArohEIR    0975.3 

SEA 

nito-riK 

LWr,       050    30       M 

"nuR 

03-6 

AREA                05 

CLnuo   I/A 

r.L/IR 

UEATME*        K. 

C»S'>IU"/II"E 

lvLiyp 

DE''TH 

TEhP 

SAL 

SIJ^A-I 

DYNDPTH 

SND    VEL       O'^G                PI' 

?T0 

00000 

03.05 

33.44 

26.66 

00.000 

1460.7 

01.6 

nns 

00000 

03.05 

33.440 

26,66 

1460.7 

STD 

00010 

03.05 

33.44 

26.66 

00.014 

1460.9 

OflS 

OOOIO 

03.05 

33.440 

26.66 

1460.9 

5T0 

00020 

03.05 

33.44 

26.66 

00.028 

1461.0 

-ic»<; 

OO02O 

03.05 

33.440 

26.66 

1461.0 

SID 

J0D30 

03.05 

33.44 

26.66 

00.042 

1461.2 

nss 

00030 

03.05 

33.440 

26.66 

1461.2 

<^ID 

000  50 

03.05 

33.44 

26.66 

00.070 

1461.5 

]''S 

00050 

03.05 

33.440 

26.66 

1461 .5 

STD 

000  75 

03.05 

33.44 

26.66 

00.104 

1461 .9 

IBS 

00075 

03.05 

33.440 

26.66 

1461 .9 

STO 

00100 

02.99 

33. 4B 

26.70 

00.139 

1462.1 

nes 

00100 

02.99 

33.480 

26.70 

1462.1 

STn 

00125 

02.13 

33.62 

26.88 

00.171 

1459.2 

n?s 

00125 

02.18 

31.520 

26.88 

1459.2 

SID 

00150 

02.23 

33.83 

27.04 

00.199 

1460.1 

ni)S 

00150 

02.21 

33.830 

27.04 

1460.1 

nss 

noi8<) 

02.67 

33.830 

27.04 

1462.8 

sin 

00200 

02.56 

33.93 

27.09 

00.249 

1462.5 

riBS 

00200 

02.56 

33.930 

27.09 

1 462 . 5 

Slfl 

00250 

02.23 

34.13 

27.28 

00.294 

1462.2 

DBS 

OOP  50 

02.25 

34.125 

27.78 

1462.2 

sn 

O0300 

02.92 

34.74 

27.31 

00. 335 

1466.2 

-IBs 

00300 

02.92 

34.240 

27.31 

1466.2 

tlBS 

00335 

0).46 

34.310 

27.33 

1469.2 

DBS 

00150 

03.27 

34.335 

27.35 

1468.6 

riBS 

00385 

"3.50 

34.420 

27.40 

1470.3 

SID 

004  00 

03.48 

34.42 

27.40 

00.410 

1470.5 

HBS 

00400 

03.48 

34.420 

27.40 

1470.5 

UBS 

004  20 

03.^3 

34.425 

27.40 

1471 .0 

OBS 

00435 

03.67 

34.460 

27.41 

1471 .9 

OBS 

00447 

03.62 

34.455 

27.41 

1471.9 

sio 

00500 

03.67 

34.51 

27.45 

00.480 

1473.0 

nBs 

005  00 

03.67 

34.510 

27.45 

1473.0 

■IBS 

00552 

02.61 

34.400 

27.46 

1*69.2 

Sin 

006  00 

02.91 

34.53 

27.54 

00.544 

1471.5 

IBS 

0C6O0 

02.91 

34.530 

27.54 

1471.5 

SID 

00700 

04.76 

34.83 

27.59 

00.603 

1481.3 

OBS 

00700 

04.76 

34.830 

77.59 

1481 .3 

IBS 

00765 

0^.16 

34.870 

27.57 

1484.1 

SID 

008  00 

05.56 

34.98 

27.6  1 

00.662 

1486.5 

OBS 

OOBOO 

05.56 

34.980 

27.61 

1486.5 

IBS 

008  40 

05.34 

34.950 

27.62 

1486.2 

OBS 

00874 

04.90 

34.915 

27.64 

1484.9 

STO 

00900 

04.96 

34.94 

27.65 

00.720 

1485.6 

OBS 

00900 

04.96 

34.940 

77.65 

1485.6 

IBS 

00941 

05.02 

34.935 

27.64 

1486.6 

STD 

01000 

04.96 

34.96 

27.67 

00.775 

1487.3 

IBS 

01000 

04.96 

34.965 

77.67 

1*87.3 

IBS 

01050 

04.93 

34.975 

27.68 

1488.1 

Inst    StO   «EtORDER 
TRACE    DlR  3 

DURATION  00.3 

ORIG    IIP    no 


TEN  SJ  1307 
5  S3JARE  1 
2  SajARE  00 
1    S3JARE     10 


NOl         iOi 
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Taiu.k  XI II. —Observed    and    Interpolated    Ot-eanographic    Data    from    Stations   Occupied   hy   I'SCGC  EVERGREEN, 
7  April  lOTL'-lS  .Itnic  1!)7li,  ITrpared  from   .NODC  Listing  No.  3I-S2n(>.— Continned 


RFFIO       31       9296 

Yf»l> 

197? 

BOtO'    03621 

•IB 

tEmp          01-9 

01«    «GI    PES 

■(1  MO-OIK    Oi 

CINSEC              0071 

Mrr.?"      05 

SHIP    EV 

«f' 

nuiB         09.3 

OB 

0         2 

jiMO-s'o  n-> 
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0«» 

09 
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SE« 
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ion:       050    15       « 
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05-0 

4BE*               05 

ctnin  i/» 

CL/IB 
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Ct^INuX/Tl'F 

luiiv'' 

nEPTM 
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S»l. 
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OYNOPTh 
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STO 
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05.90 

33.50 

25.98 

00.000 

14  84.4 

05.0 

OB  5 

onooo 

oa.9o 

33.500 

25.98 

14  84.4 

S'O 

OOOlO 

10.70 

33.90 

25.99 

00.02  0 

1491 .7 

nss 

00010 

10.70 

33.900 

75.9" 

1491.7 

510 

00020 

07.29 

33.44 

26.17 

00.040 

1478.5 

sro 

000  30 

05.80 

33.30 

26.26 

00.059 

1472.5 

nes 

000  30 

05.90 

33.300 

26.26 

1 4  72  .  5 

sto 

00050 

08.60 

34.00 

26.42 

00.092 

1 4  84  .  7 

OBS 

00050 

09.60 

34.000 

26.42 

1494.7 

Sin 

000  75 

11.  ••O 

35.15 

26.84 

00.129 

1496.9 

(IBS 

000  75 

11.40 

35.150 

26.84 

1496.9 

sto 

poion 

10.10 

34.96 

26.92 

00.159 

1492.3 

DBS 

OOIOO 

IJ.IO 

34.960 

26.92 

1492.3 

STtl 

00125 

10.  14 

35.01 

26.95 

00.197 

1493.0 

Sin 

00150 

10.21 

35.04 

26.97 

00.215 

1493.7 

sin 

007  00 

10.40 

35.10 

26.98 

00.272 

1495.2 

IBS 

002  00 

10.40 

35.100 

26.98 

1495.2 

OBS 

00220 

10.50 

35.115 

26.97 

1495.9 

OBS 

002  38 

10.30 

35.130 

27.02 

1495.5 

SID 

002  50 

08.59 

34.75 

27.01 

00.32  7 

1498.9 

,1BS 

002  (.0 

07.90 

34.590 

27.00 

1485.9 

nss 

002  70 

07.60 

34.560 

27.01 

1485.2 

SIO 

00300 

07.50 

34.62 

27.07 

00.391 

1485.4 

DBS 

00300 

07.50 

34.620 

27.07 

1485.4 

OBS 

003  20 

09.60 

34.960 

27.17 

1490.4 

OBS 

003*7 

08.40 

34.950 

27.19 

1490.1 

OBS 

00352 

07.30 

34.700 

27.16    • 

1485.6 

SIO 

004  00 

07.64 

34.87 

27.25 

00.479 

1489.0 

OBS 

oo*oe 

07.70 

34.900 

27.26 

1489.3 

OBS 

OOtl? 

05.90 

34.570 

27.26 

1480.9 

OBS 

004  50 

07.10 

34.950 

27.39 

1486.1 

Sin 

00500 

07.10 

35.02 

27.44 

00.561 

1497.7 

OBS 

00500 

07.10 

35.020 

27.44 

1487.7 

SID 

006  00 

05.90 

34.97 

27.58 

00.623 

1484.1 

OBS 

006  00 

05.80 

34.970 

27.59 

1484.1 

SIO 

00700 

05.42 

35.00 

27.65 

00.685 

1484.3 

0«S 

00700 

05.42 

35.005 

77.65 

1494.3 

Sin 

00800 

04.99 

35.00 

27.71 

00.736 

1493.9 

IBS 

OOSOO 

04.99 

35.000 

27.71 

1483.8 

SIO 

009  00 

04.  71 

35.00 

27.73 

00.785 

1484.7 

OBS 

009  00 

04.71 

35.000 

27.73 

1494.7 

SIO 

01000 

04.45 

14.9  9 

27.74 

00.932 

1495.3 

OBS 

01000 

04.45 

34.980 

27.74 

1495.3 

OBS 

01012 

04.39 

34.990 

27.75 

1485.2 

InSI    STd    BECOttnER 
TB*CE     OlB  3 

nUPdIION  03.2 

09  I :     IIP    I  1 0 


N02 


TEN  SO  1307 
5  S3U»B=  1 
2  S0J«9F  00 
1    S3U«9"^    10 
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Table  XIII.— t)l>serve<l    and    Interpolated    Oceanographic    l>ata    fnini    Staticms   (HTnpi>'(i   hy   USCGC   EVEKGREEX, 
7  April  1i)72-1S  Juno  1072,  Prepared  from    XOIK'  I.isthm'  No.  31-S2!1G. — Continued 


CIJNIEC  0074 

L4T  41     34       N 

IPNj       050     1«       w 


CaSTNU'/TIXt        IVLTYP 


yej» 

197^ 

iOTOP    05767 

«IK 

TE"P           10.5 

OIK  M&i  frx        ■(r''o-oi«  3) 

MONTH 

05 

SHIP    FV 

-FI 

8ul8          09.4 

24 

2          2                JIMD-S»D    0' 

DAY 

09 

04 la    USE        1 

84KCHETB     IOO1.4 

SEA 

MIND-F1« 

HPJO 

oe.7 

»Pf»                05 

r.LOUO    I/* 

CL/TB 

HEATHEN       X2 

VLTYP 

DEPTH 

TFMP 

S«L 

SIG"»-T 

oynopih 

S^D    VEl        OxrC               P) 

Sin 

00000 

11.50 

34.2  8 

26.18 

00.000 

1494.1 

tlfH 

00000 

11.  )0 

54.285 

26.18 

1*94.1 

UBS 

oooot. 

11.50 

34. 560 

26.21 

1495. 0 

Sin 

00010 

11.45 

54. ^0 

26.40 

00.01' 

1495.2 

SID 

000^0 

11.28 

34.92 

26.68 

00.032 

1495.2 

DBS 

00020 

11. 2S 

54.925 

26.6  8 

1495.2 

SID 

000  50 

I  1.05 

34.88 

26.69 

00.046 

1494.5 

DBS 

000  30 

11.05 

34.880 

26.69 

1494.5 

OBS 

000)1 

11.03 

34.850 

26.67 

1494.4 

OBS 

000<.? 

10.97 

34.880 

26.71 

1494.4 

STO 

00050 

11.01 

34,99 

26.79 

00.0  73 

1494.8 

UBS 

000  SO 

11.01 

54.99b 

26.79 

1494.8 

nBs 

OOObS 

11.55 

55. 150 

26.8  5 

1496.5 

OBS 

00070 

11.  !■) 

35.110 

26.65 

1495.9 

SIU 

00075 

11.50 

35.22 

26.87 

00.104 

1497.2 

HBS 

0007s 

11.50 

35.220 

26.87 

1*97.2 

aas 

OOOSO 

11. SO 

35.400 

26.9  3 

1499.1 

SID 

001  no 

09.07 

54.69 

26.66    ♦ 

00.134 

1*88.2 

GBS 

coin 

08.62 

34.640 

26.92 

1*86.7 

sin 

00W5 

ll').20 

54.89 

27.02 

00.162 

1*69.4 

IBS 

001?5 

0').20 

34.890 

27.02 

1*89,4 

OBS 

00129 

09.21 

34.910 

27.03 

1489.5 

DBS 

00140 

0<).09 

34.865 

27.02 

1489.2 

sio 

00  ISO 

09.90 

35.18 

27.13 

00.188 

1492.7 

OBS 

00150 

09.90 

55.185 

27.13 

1492.7 

nas 

001<15 

09.40 

35.100 

27.15 

1*91 .5 

sm 

00200 

09.  30 

35.09 

27.15 

00.236 

1491  .4 

08  s 

002  00 

09.55 

35.090 

27.15 

1491 .4 

OBS 

0020" 

09.28 

35.140 

27.20 

1491  .4 

OBS 

00222 

09.53 

55.190 

27.20 

1492.6 

SID 

00250 

09.20 

55.16 

27.23 

00.28) 

1491  .8 

08S 

002  50 

09.20 

35.165 

27.23 

1491.9 

Sin 

00100 

08.41 

55.09 

27.30 

00.526 

1489.5 

OBS 

00100 

03.41 

55.090 

27.30 

1489.5 

OBS 

00)15 

07.84 

55.015 

27.35 

1487.5 

oas 

00350 

06.60 

34.845 

27.57 

1483.0 

OBS 

00372 

06.46 

34.880 

27.42 

1462.9 

ois 

00380 

06.56 

34.955 

27.46 

1*85.5 

sin 

00400 

06.46 

34.96 

27.49 

00.402 

14B5.4 

OBS 

004  00 

06.  46 

34.965 

27.49 

1485.4 

DBS 

00420 

06.48 

34.985 

27.50 

1483.9 

OBS 

PO44O 

06.38 

35.005 

27.53 

1485.8 

OBS 

004  50 

06.3d 

35.005 

27.55 

1*84.0 

SID 

005  00 

05.45 

54.96 

27.61 

00.46  5 

1481  .0 

OBS 

00500 

05.45 

34.960 

27.61 

1481 .0 

OBS 

005  10 

05.41 

54.990 

27.64 

1481  .1 

OBS 

005l»> 

05.46 

54.980 

27.63 

1481 .* 

SID 

00^00 

05.  15 

34.99 

27.67 

00.516 

1*81  .5 

OBS 

006  00 

05.15 

34.990 

27.67 

1*81.5 

SIO 

00  7  00 

04.  84 

34.97 

27.70 

00.565 

1*81  .9 

OBS 

00700 

04.84 

54.975 

27.70 

1*81.9 

STO 

OOHOO 

04.59 

34.99 

27.74 

00.613 

1*82-5 

OBS 

00900 

04.59 

34.990 

27.74 

1*82.5 

SID 

00»00 

04.58 

54.98 

27.75 

00.658 

1483.3 

OBS 

00100 

04.38 

54.985 

27.75 

1483.3 

Sin 

01000 

04.25 

54.98 

27.77 

00.703 

1484.* 

OBS 

01000 

04.25 

54.960 

27.77 

1*84.4 

OBS 

01051 

04.20 

54,980 

27.77 

1485.1 

Inst   sto  kecosoer 

T8ACE    DI8  0 

Duration  oo.3 

DB 1 ;    IIP    1 1 0 


TEN  SO  HOT 
5  SOJADE  1 
2  SQUARE  00 
1    SQUARE    10 
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Tabi.k  XIII. — Ohserved    and    Iiitfi|>(>latc(l    ( »ft'aiio{;iaiiliic    |)ala    I'mni    Slaliinis   Ociupiiil    hy    rSCGC   KVKUGKKKX, 
7  Api-il   1!IT1,'-1S  .Iuii<.  lilT'J,  l-rcparcd  I'lniii    \UI)C  l.istin:,'  Nii.  31-8206. — ruiitiimcd 


afFiD     >i  ait 

CONSfC  0075 

L«1             '•2  02       N 

lONO       OSO  16       U 


C4STNUH/TIHt        LVLTVP 


Yf»< 

IV72 

llolOp    03*75 

IIK 

IfHP           11.7 

0  1  R     HG  T     PE  R 

"no-oiR 

1< 

•<a^lI^ 

05 

Ship  f» 

WEI 

BULB           10.6 

27 

2         2 

MllO-S^O 

09 

o»» 

09 

04U    USF        1 

B4B0HEIB     1021.3 

SF« 

Ml^D-F]B 

mOl»R 

l*.0 

•BE*               05 

cinuo   I/l 

Cl/IR 

<F»Ht  ) 

«l 

VLI»P 

DEPlH 

TtNP 

S«L 

S1GH»-I 

OvnOPIH 

SNO    VEL 

OXIC 

PI 

STO 

00000 

13.  17 

35.10 

2*. 45 

00.000 

1501 .6 

OBS 

00000 

13.17 

J5.100 

26.4  5 

1501 .6 

OBl 

000  0  J 

13.11 

35.200 

26.54 

1501.5 

sio 

000  10 

11.9* 

35. *3 

26.55 

00.015 

150*. 7 

OBS 

00010 

13.9* 

35.430 

26.55 

1504.7 

StP 

000^0 

13-59 

35.  3« 

26.59 

00.030 

1503.6 

SIO 

000  30 

13.23 

35.35 

26.6  3 

00.045 

1502.6 

SIO 

000  SO 

12.53 

35.26 

26.71 

00.072 

1500.4 

nns 

000  50 

12.53 

35.265 

26.7  1 

1500.4 

OBS 

00065 

06.2  7 

34.020 

26.7  7 

1*75.9 

SIO 

000  75 

06.5* 

34.24 

26.90 

00. 104 

1477.5 

nes 

00075 

06.5* 

34.240 

26.90 

1477.5 

SIO 

001  00 

06.92 

34.30 

26.90 

00.133 

1*79.5 

JBS 

00110 

06.9  7 

34.310 

26.90 

1 4  79  .  a 

SIO 

00135 

06.93 

34.31 

26.91 

00.163 

1479.9 

OBS 

00125 

06.93 

34.310 

26.91 

1*79.9 

SIO 

00150 

07.80 

34.53 

26.96 

00. 192 

1*8*. 0 

OBS 

00150 

07.90 

34.535 

76.96 

1*8*  .0 

OBS 

00189 

08.82 

34.75H 

26. 9B 

1*88.8 

SID 

002  00 

07.89 

34.58 

26.98 

00.248 

1*85.2 

nBS 

00210 

07. *2 

34.495 

26.99 

1*83.5 

OSS 

00225 

07.38 

34.490 

26.98 

1*83.6 

SIO 

002  50 

08.  12 

34.74 

27.07 

00.302 

1487.1 

SIO 

00300 

09.07 

35.08 

27.19 

00.352 

1*92.0 

OBS 

00310 

09.  l« 

35.120 

27.20 

1*92.6 

-IBS 

00325 

09.29 

35.170 

27.22 

1*93.3 

OBS 

00345 

08.97 

35.100 

27.22 

1*92.* 

SIO 

004  00 

07.96 

35.01 

27.11 

00.4*2 

1*89.4 

OBS 

DO*  00 

0  7.96 

35.015 

27.31 

1489.4 

SIO 

005  00 

02.50 

34.42 

27.49 

00.515 

1467.9 

OBS 

005  00 

02.50 

34.425 

27.49 

1*67.9 

OBS 

00530 

03. *6 

34.560 

27.51 

1*72.7 

06  S 

005  <.0 

03.18 

34.510 

27.50 

1*71.6 

IBs 

005<.5 

03.52 

34.580 

27.52 

1*73.3 

OBS 

00556 

03. *3 

34.555 

27.51 

1*73.0 

OBS 

005  90 

03.78 

34.645 

27.55 

1*75.0 

SIO 

006  00 

05.23 

34.96 

27.6* 

00.573 

1*81.9 

JBS 

006  00 

05.23 

34.965 

27.6* 

1*81.9 

IBS 

006  10 

05. *0 

3*. 965 

27.62 

1*82.7 

nps 

00640 

05. *3 

3*. 990 

27.6* 

1*93.3 

sio 

00700 

05.12 

3*. 98 

27.67 

00.626 

1*93.0 

IBs 

00700 

15.12 

34.985 

27.67 

1*83.0 

SID 

00900 

0*.d8 

34.99 

27.71 

00.676 

1  *  83  .  7 

OBS 

00800 

o*'a8 

34.995 

27.71 

1*93.7 

SID 

0O900 

0*.66 

35.00 

27.7* 

00.725 

1*8*. 5 

OBS 

009  00 

0*.66 

35.000 

27.7* 

1484.5 

SID 

01000 

0*.*3 

34.99 

27.75 

00.771 

1485.2 

OBS 

01000 

0*.*3 

34.990 

27.75 

1*85.2 

SIO 

OIIOO 

0*.32 

34.99 

27.77 

00.917 

1*86.* 

OBS 

01100 

0*.32 

34.995 

27.77 

1*86.* 

• 

INSI    SIO    RECPPOfR 
TRACE    OIR  n 

OURAIION  00.2 

OHIO     IIP     110 


NO^ 


IEn  SO  1  107 
5  SOUtRE  1 
2  SQUARE  20 
1  SOjARE  20 
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Table  XIII. — Observed    and    Interpolated    Oc-eaiioKrapliic    Data    from    Stations   Occupied   l).v   USCGC   EVERGREEN, 
7  April  1972-18  June  1972,  Prepared  from   NODC  Listing  Xo.  31-8296.— Continued 


KEflO       31       8296           YES" 

1972 

SOTOP    02999 

»1B    lE^P          12.8 

OIR    HGT     PER             WHO-OIR     13 

CONSEC              0076           HONIH 

05 

SHIP    EV 

KFT    BUlfl           12.2 

12      3         2               .il1t>-S»0    05 

l.»t           *2    21      N          o»r 

09 

0«I»    USE        1 

BiROMflR     1021.3 

SE* 

UIND-F3R 

ion;      050    17      M          HOJIl 

16.7 

»RE»               05 

CLOUO 

I/« 

CL/lR 

4EtI>iE)       X> 

ca5'nUm/iihe     lvliyp 

DEPIH 

ienp 

S»L 

S1GM4-I 

OYNOPIH 

SNO    VEl       0«YG               P3 

STO 

OOOOO 

12.72 

34.96 

26.44 

00.000 

1499.9 

16.7          IBS 

00000 

12.72 

34.960 

26.44 

1499.9 

SIO 

00010 

12.83 

35.01 

26.46 

00.016 

1500.5 

oas 

000 10 

12.83 

35.015 

26.46 

1500.5 

OBS 

00016 

12.89 

35.060 

26.48 

1500.5 

SIO 

00020 

12.78 

35.04 

26.49 

00.032 

1500.5 

OBS 

00020 

12.78 

35.040 

26.49 

1500.5 

SIO 

000  30 

12.03 

34.96 

26.57 

00.047 

1498.0 

OBS 

000  30 

12.03 

34.960 

26.57 

1498.0 

SID 

000  50 

13.22 

35.44 

26.71 

00.075 

1503.0 

OBS 

00050 

13.22 

35.445 

26.71 

1503.0 

SIO 

000  75 

12.60 

35.50 

26.88 

00.107 

1501  .4 

OBS 

000  75 

12.60 

35.500 

26.88 

1501 .4 

SID 

OOIOO 

12.52 

35.52 

26.91 

00.137 

1501.5 

UBS 

00100 

12-52 

35.520 

26.91 

1501.5 

SIO 

00125 

11.37 

35.28 

26.9* 

00.166 

1497.7 

SID 

00150 

08.90 

34.80 

27.00 

00.194 

1488.5 

OBS 

00150 

08.90 

34.800 

27.00 

1488.5 

OBS 

00163 

07.10 

34.460 

27.00 

1481.* 

OBS 

00175 

07.92 

34.660 

27.04 

1485.0 

SID 

002  00 

06.85 

34.48 

27.05 

00.248 

1481.1 

OBS 

C02  00 

06.85 

34.480 

27.05 

1*81 .1 

OBS 

00211 

07.14 

34.615 

27.12 

1482.6 

SID 

002  50 

07.83 

34.73 

27.11 

00.300 

1486.0 

OBS 

002  50 

07.83 

34.730 

27.11 

1486.0 

OBS 

00290 

06.16 

34.520 

27.17 

1479.8 

SIO 

00300 

05.64 

34.43 

27.17 

00.348 

1477.8 

OBS 

00302 

05.57 

34.420 

27.17 

1477.5 

OBS 

00365 

08.92 

35.130 

27.25 

1492.6 

OBS 

00390 

08.73 

35.065 

27.23 

1492.2 

SIO 

004  00 

08.25 

34.98 

77.24 

00.441 

1490.4 

OBS 

004  00 

08.25 

34.980 

27.24 

1490.4 

OBS 

00440 

07.73 

35.035 

27.36 

1489.2 

OBS 

00*75 

06.52 

34.865 

27.40 

1484.8 

SID 

00500 

06.15 

34.86 

27.44 

00.523 

1483.7 

OBS 

00500 

06.15 

34.860 

27.44 

1483.7 

OBS 

00515 

06.09 

34.885 

27.47 

1483.8 

OBS 

00536 

06.48 

35.000 

27.51 

1485.8 

OBS 

00570 

05.77 

34.945 

27.56 

1483.5 

OBS 

005  90 

05.72 

34.955 

27.57 

1*83.6 

SIO 

00600 

05.78 

34.98 

27.59 

00.588 

1484.1 

OBS 

006  00 

05.78 

34.985 

27.59 

1*84.1 

OBS 

006  20 

05.78 

34.960 

27.57 

1484.4 

OBS 

00622 

05.67 

34.985 

27.60 

1484.0 

SiD 

00700 

05.20 

34.99 

27.66 

00.644 

1483.4 

OBS 

00700 

05.20 

34.990 

27.66 

1483.4 

SID 

008  00 

04.94 

35.00 

27.70 

00.695 

1484.0 

OBS 

OOBOO 

04.94 

35.000 

27.70 

1484.0 

SID 

009  00 

04.68 

34.99 

27.73 

00.744 

1484  .6 

OBS 

00900 

04.68 

34.995 

27.73 

1484.6 

SID 

01000 

04.48 

34.99 

27.75 

00.791 

1485.4 

OBS 

01000 

04.43 

34.990 

27.75 

1485.4 

OBS 

OIOIO 

04.47 

34.990 

27.75 

1*85.5 

• 

inSt  sI[i  recorder 

H»CE    OIR  3 

DURAIION  00.3 

0" I G     IIP     110 
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5  S3JSRE  I 
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Taiiii:  XIIl.— Olisei-veil    and     liiliTpolatfci    OccaiinKiaphic    Data    Irniii    Stalimis   ()c(ii|ii''il    1).V   USCGC   EVERGREEN, 
7  April  1072-1.S  .liiiic  I'.tT'J,  rrciiarcd  fnnii   XiiDC  l.istiii;:  No.  ;{I-S2!)G. — I'oiitiiuu'd 
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Tahi.k  Xlll. — oliserved    and    Intt-rpoliittMl    ()ceaiii>!;riii)liic    l>iilii    finm    Stations   ()cfni)i<'d   liy   USCGC  KVKIU5IJKEN, 
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T.Mii.K   X I II. —Observed    iliid     InteritoliitiMl    ()(e:iii<i«ia|iliic    Oiita    frxiii    Stil(i»iis    <»ccu|)itMl    li.v    I'SCCC 
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lEHP               Sai  SI5«A-T  OrND''tH       S^O    VtL       3X»C 

10.64  3J.72  25.86  00.000       1*91.1 

10.64  3). 720  25. B6  1*91.1 

12.58  34.75  26.30  00.019       1*99.3 

12.58  3*. 750  26.30  1*99.5 

12.56  34.89  26.41  00.036       1*99.6 

12.56  34.R90  26.41  1*99.6 
11.06  3*. 89  26.70  00.051        1*9*. 5 

11.06  34.890  26.70  1*9*. S 

11.07  3*. 90  26.70  00.078        1*9*. 9 

11.07  3*. 93  26.73  00.112       1*95.* 

11.08  3*. 99  26.77  00.1*5  1*95.9 
11. OB  3*. 990  26.77  1*95.9 
11.18  35.11  26.8*  00.177  1*96.8 
11.29  35.19  26. B9  00.20B       1*97.7 

11.29  35.190  76. B9  1*97.7 
10.68  35.2*0  27.0*  1*96.0 
11.00  35.3*  27.06  00.265  1497.7 
11.00  35.3*0  27.06  1*97.7 
09.36  35.08  27.1*  00.316  1*92.2 
09.36  35.080  27.1*  1*92.2 
08.76  35.010  27.18  1*90.3 

08.57  35.03  27.23  00.363  1*90.0 
08.57  35.028  27.23  1*90.0 

08.38  35.030  27.26  1*89.* 
08.70  35.090  27.26  1*90.8 
07.51  3*. 900  27.29  1*86.3 
06. *9  3*. 8*  27.38  00.**r  1*83.* 
06. *9  3*. 8*0  27.38  1*8).* 
06.68  3*. 950  27.4*  1*8*. 6 
05.87  3*. 8*0  27.46  1*81.8 

03.30  3*.*89  27. *7  1*71.2 
03.75  34.56  27.49  00.517  l*T3.5 
03.75  34.565  27. *9  1*73.5 
04.53  34.790  27. SB  1*77.2 
0*.23  3*. 7*0  27.58  1*»5.9 
05.53  34.945  27.59  1*82.3 
05.16  3*. 93  27.62  00.577  1*81.5 
05.16  3*. 930  27.62  1*81.5 
05.26  )*.97?  27.6*  1*82.5 
05.25  3*. 980  27.65  1*82.9 
05.14  34.98  27.67  00.631  1*83. I 
05.14  3*. 98*  27.67  1*83.1 
0*.71  3*. 97  27.71  00.681  1*83.0 
0«.7I  3*.975  27.71  1*83.0 
0*.66  3*. 980  27.72  1*83.0 
0*.65  3*. 982  27.72  1*8*. 2 
0*.S8  3*. 99  27.7*  00.7J9  1*84.1 
04. 5P  34.990  27.7*  1*8*. I 

04.39  3*. 98  27.75  00.775  1*85.0 
04.39  3*. 985  27.75  1*85.0 
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7  April  1972-18  Juiu'  1072,  I'lcpari'd  from    NODC  Listin.ir  No.  31-S2!>(). — ('oiitiiiued 
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Table  XIII. — Observed    and    Interpolated    Oceanographic    Data   from    Stations   Occupied  by   USCGC  EVERGREEN, 
7  April  lf»72-18  June  1972,  Prepared  from  XODC  Listing  No.  31-8296.— Continued 
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Tabi.k  XIII.— Observed    and    Interpolated    Oceanographic    Data   from    Stations  Occupied  by   USCGC   KVFIRGREBN', 
7  April  1072-1.S  June  1072,  Prepared  from   NODC  l.lstin;;  No.  31-S20().— (^)ntimIed 
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Tabi.k  XIII.— Observed    and    Interpolated    Oceanographic    Data    from    Stations   Owupii^d   by 

7  April  1972-18  June  1972,  Prepared  from   XODC  Listinij  No.  31-8291).— Continued 
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Table  XIII.— Observed    and    Interpolated    Oceanographic    Data   from    Stations  Occupied  by  USCGC   EVERGREEN, 
7  April  1072-1S  June  10712,  Prepared  from   NODC  Listing:  No.  31-S200.— Continued 
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Tabi.k  XIII. — Ohservcd    unci    Iiilcr|ii>liitiMi    ()cfaiuigra|>liic    I>alii    ridiii    Stations   Occupipd   li.v   USCGC   KVEKGREEX, 
T  April  lit72-lS  .luiu'  IDTli,  I'lvparcil  from   NX)1)C  Listiiij;  No.  31-82!)«.— Continued 


»iHO       il       829« 
CONSEC  01?1 


HONTH       05 
HOUR     n.l 


DO'DP    OIJIS 

SHrp  f» 

0«I»    U5t       1 
ARtA  OS 


«l«    fEtP  06.1 

Xfl    1Ul»  05.0 

eil)0><(TR     1032.? 
CLO'")     I/» 


r>i»  HGt  pEr 

SE< 

Cl/IR 


MINO-FTR 
jE«ThF>        (1 


INSI     5TD    ^ECnRRER 
IliCE    niR  1 

0U»«T|ON  01.? 

t''  i;   IIP  111 


5  S3U«»r  4 
?  S'JJIBf  «6 
1    SJJUBE    5' 


CAS'NUX/UKE       LVlTYP 


Sl'.1»-r  "YNDptH       SNO     Vfl        ^X10 


P")*       TOT     P 


NO? 


STIJ 

ooooo 

01.27 

33.34 

26.72 

00.000 

1452.7 

OBS 

00000 

01.27 

33.340 

26.72 

1452.7 

SIO 

00010 

00.72 

33.41 

26.81 

00.013 

1451.5 

OSS 

000  n 

00.72 

33.410 

26. Rl 

1450.5 

STO 

00020 

00.65 

33.42 

24.82 

00.025 

1450.4 

095 

0002  0 

00.65 

33.420 

26.82 

1450.4 

Sto 

000  30 

00.36 

33.64 

27.01 

00.037 

1449.5 

09  S 

000  30 

00.36 

33.640 

27.01 

1449.5 

09S 

000  3  3 

00.31 

33.770 

27.12 

1449.5 

SIO 

000  5  0 

00.3"> 

33.97 

27.28 

00.055 

1450.5 

095 

00050 

00.39 

33.970 

27.29 

1450.5 

STO 

000  75 

00.38 

34.02 

27.32 

00.075 

1450.9 

09S 

00075 

00.38 

34.020 

27.32 

1450.9 

510 

00100 

00.90 

34.17 

27.41 

00.093 

1453.9 

OB  5 

00100 

00.90 

34.170 

27.41 

1453.9 

5T0 

00125 

01.65 

34.31 

27.47 

00.1 10 

1457.8 

510 

00150 

02.32 

34.44 

27.52 

00.125 

1461 .4 

OBS 

00150 

02.32 

34.440 

27.52 

1461 .4 

Sto 

00200 

03. ♦S 

34.64 

27. 5R 

00.153 

1467.3 

095 

002  00 

03. «3 

34.640 

27.58 

1467., 

095 

00?l2 

03.57 

34.670 

27.59 

1468.1 

095 

002  20 

03. 49 

34.630 

27.57 

1467.8 

51. 

002  50 

03.87 

34.75 

27.62 

00.179 

1470.1 

095 

00250 

03.87 

34.750 

27.62 

1470.1 

SID 

00300 

04.08 

34,81 

27.65 

00.203 

1471  .9 

095 

00  3  00 

04.08 

34. RIO 

27.65 

1471.9 

510 

00<.00 

04.21 

34.90 

27.71 

00.249 

14  74.2 

095 

00*00 

04.21 

34.905 

27.71 

1474.2 

095 

00477 

04.21 

34.924 

27.72 

1475.5 

STO 

00500 

04.16 

34.93 

27.73 

00.292 

14  75.7 

OBS 

00500 

04.  16 

34.926 

27.73 

1475.7 

SID 

00*00 

04.07 

34.93 

27.74 

00.334 

1477.0 

OBS 

006  00 

04.07 

34.930 

27.74 

1477.0 

SID 

00700 

04.05 

34.93 

27.75 

00.377 

1478.5 

09S 

00700 

04.05 

34.928 

27.75 

1478.5 

STO 

008  00 

04.02 

34.93 

27.75 

00.420 

1480.1 

0B5 

OOROO 

04.02 

34.931 

27.75 

14R0.1 

510 

OO'JOO 

03.99 

34.93 

27.  76 

00.463 

1481  .6 

095 

00900 

03.98 

34.932 

27.76 

1481 .6 

STO 

01000 

03.93 

34.93 

27.76 

00.507 

1483.0 

085 

01000 

03.93 

34.932 

27.76 

1483.0 

OBS 

01025 

03.93 

34.931 

27.76 
•  •••• 

14R3.4 
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Tabik  XIII. 


-Oltservefi    and 
7  April  IHTJ-IS 


Int.'iiH.lated    Oeeaiiotrvapliic    Dala    from    Stations   Owiil.ied   hy    rSCGC   F.VKRGREEX, 
]uw  1072.  ITt'iiarcd  from   NODC  Listinjr  No.  31-S200.— Continued 


CO«ISEC  012! 

Hi  *•>    4«       N 


CASTNj"/! IME       IVLTYP 


l^.*- 


uflNTH 

1<>7? 
05 

BOlDP    0011* 
SHIP    EV 

&IR     TEMP          03.3 
JEI    SUIB          02.2 

DIR    HOT     PER             MIID-IIR    24 
25       2          2                .(HO-S'015 

15 
15.6 

0»1»    USE        I 
»RE«                35 

B4P0HEIB     1031.8 
ClOUn     T/4 

SEA 
CL/TP 

Ml MU-^  JK 
<EiTHE)        XI 

VLTYP 

nEpTH 

TEMP 

S»L 

^I3H«-T 

dynoptm 

Sno   »el     uxrG           "3 

S'n 

00000 

-    0.0') 

32.<)5 

26.4" 

00.000 

1446.0 

iJflS 

00000 

-    0.0-) 

32.950 

26.48 

1446.0 

sm 

000 10 

-    0.36 

32. -Jl 

?6.*6 

00.016 

1444.9 

09  5 

000  10 

-    0.36 

32.910 

?6.46 

1444.9 

sin 

000  20 

-    0.5* 

32.  ■<6 

26.51 

00.031 

1444.3 

'JBS 

000?0 

-    0.5* 

32-960 

26.51 

1444.3 

STD 

000  30 

-    0.71 

32.97 

26.52 

00.0*7 

1443 .7 
14*3.7 

IRS 

000)0 

-    0.71 

32-970 

26.52 

QHS 

000**? 

-     1.38 

33.2no 

26.79 

1441 .7 

Sin 

00050 

-     1.3* 

33.35 

26.8  5 

00.074 

1441 .6 
1441 .6 

OBS 

00050 

-    1.3* 

33.350 

26.85 

Sin 

00075 

-    1. 01 

33.52 

25.98 

00.103 

1443.8 

oRs 

00075 

-    1.01 

33.520 

.■'6.98 

1443.8 

sin 

00100 

-    0.*7 

33.65 

27.06 

00.129 

1446.8 

UBS 

00100 

-     0.*1 

33.650 

27.06 

1446.8 

sin 

00125 

-    0.16 

3). 72 

27.10 

00.153 

1448.8 

1448.8 

HBS 

00125 

-     0.l6 

33-720 

27.10 

[IBS 

001  13 

-    0.2') 

53.770 

27.15 

1448-4 

jB-i 

001*5 

-    0.2S 

33.180 

27.2* 

1448.8 

Sin 

00150 

-    0.27 

33.92 

27.27 

00.176 

1449.0 

OBS 

00150 

-    0.27 

33.920 

27.27 

144). 0 

OBS 

00160 

00.52 

3*-180 

27.** 

1453.2 

Sin 

002  01 

01.5* 

3*. 32 

27. *8 

00.211 

1458.6 

•IBS 

00200 

ni.5* 

3*-320 

27. *8 

1458.6 

OBS 

00225 

01.87 

3*. 350 

27. *8 

1460.5 

Sin 

002  50 

02.02 

3*.*0 

27.51 

00.241 

1461.6 

OBS 

00250 

02.02 

3*.*00 

27.51 

1461 .6 

ilBS 

002  88 

02.  11 

3*.*90 

27.58 

1462.7 

Sin 

00300 

02.39 

3*. 52 

27.58 

00.2  70 

1464.3 

OBS 

00300 

02.5") 

3*. 520 

27.58 

1464.3 

sin 

00*00 

03. *7 

3*. 79 

27.69 

00.319 

1470.9 

OBS 

00*00 

03. *7 

3*. 786 

27.69 

1 4  70  .  9 

'IBS 

00**0 

03-9* 

34.887 

27.72 

1*73.7 

STD 

00500 

0*.03 

3*. 92 

27.7* 

00.362 

1475.1 

nBS 

00501 

0*.03 

34.920 

27.74 

1475.1 

S'H 

000  on 

0*.06 

34.93 

27.75 

00.403 

1476.9 
14  76.9 

nBS 

006  00 

0*.06 

34.930 

27.75 

STD 

00700 

04.02 

34.93 

77.75 

00.445 

1478.4 

OBS 

00700 

0*.02 

34.93  5 

27.75 

1478.4 

sin 

00800 

0*.02 

34.93 

27.75 

00.488 

1480.1 

tbs 

no«oo 

0*.02 

34.930 

27.75 

1480.1 

• 

INST    StO    RECORDER 

T««CE    OIR  0 

nURATION  00.1 

ORIG     IIP    111 


TEN  S3  1306 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  46 
I     SQJARE     57 
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Tahi.k  XIII. — Observed    and    Iiitei-polated    Oceaiiograpliic    Pain    finm    siatinns   Occupied   liy    I'SCCic   i;\KK(;reK.\. 
7  April  1i)7L*-1S  .Iiino  lilTL'.  I'l-oparcd  fi-diii    NODC  I.isliii-  Xn.  31 -Sl«h;.— Coiiliiiucd 


REFID      }l       B2->l> 

rE«R 

i<m 

RUTOP    02049 

•  IP 

TF"P          05.0 

OIR     MOT     PER             KI^(D-OlR    2' 

CONSEC              0101 

MONTH        OS 

SHIP    Fv 

ME' 

8UtH          01.1 

12 

7          2                KIID-Spo    01 

t»t            ♦»   Si      N 

0«» 

I! 

OtTt    US(        1 

BARO'IETR     1022.7 

se» 

WI'<0-f  3R 

inNG      0«    it      M 

HOUR 

18.0 

«REt               05 

cinuo    T/« 

Cl/TR 

<F«THF|1        X) 

CtStNu"/! I1E 

L VLT VP 

nfp,H 

IF1P 

S«L 

SIStl-T 

OVNDPTh 

Sto     VEI        IXfG               P1 

St" 

000  00 

00.9* 

32.95 

26.42 

00.000 

1*50.7 

19.0 

nes 

oonoo 

00.9* 

32.950 

26.42 

1*50.7 

SID 

000  10 

on.  70 

13.04 

26.52 

00.016 

1**9.9 

oas 

OOOIO 

00.70 

13.045 

24.52 

1**9.9 

STO 

000  ?0 

00.19 

33.19 

26.65 

00.030 

1**8.0 

DBS 

000  21 

00.  19 

33.180 

76.65 

1**8.0 

DBS 

0002  T 

00.7* 

31.340 

26.7  5 

1*50.8 

SID 

00010 

00.60 

33.42 

25.82 

00.043 

1*50.1 

OBS 

000  10 

00.60 

31.420 

26.82 

1*50.1 

DBS 

00049 

0*.85 

34.010 

26.91 

1*69.9 

sto 

00050 

0*.  79 

34.00 

26.9! 

00.06  7 

1*64.6 

3BS 

00050 

0*.  79 

34.000 

26.91 

1*69.6 

OBS 

0005S 

01.22 

31.780 

26.91 

1  *62  .  8 

DBS 

000  70 

03.72 

33.950 

27.00 

1*65.* 

Sto 

000  75 

0  1.  11 

31.88 

27. on 

00.095 

1*62.9 

OBS 

00075 

01.13 

31.BB0 

27.00 

1*62.9 

510 

no  100 

00.56 

11.72 

77.07 

00.121 

1*51  .7 

IBS 

00100 

00.56 

33.720 

27.07 

1*51.7 

OBS 

00103 

00.15 

ll.flOO 

77.1  4 

1*51 .0 

STO 

00125 

00.12 

31.92 

27.25 

00.14* 

1450.4 

OBS 

00li5 

00.  12 

33.920 

27.75 

1*50.* 

Sto 

001  50 

00.76 

34.12 

77.18 

00.163 

1*5*. 0 

oes 

00150 

00.76 

34.120 

27.38 

1*5*. 0 

STO 

002  00 

02.76 

34.45 

27.49 

00.196 

1*64.1 

IBS 

00?  on 

02.  T6 

34.450 

27.49 

1*6*. 1 

OBS 

00228 

01. *6 

34.510 

27.49 

1*67.7 

flBS 

00^17 

04.69 

34.720 

27.51 

1*71.3 

STO 

002  50 

02.76 

34.53 

27.55 

00.226 

1*65.0 

OBS 

002  50 

0J.T6 

14.530 

27.55 

1*65.0 

OBS 

00261 

01.93 

34.680 

27.56 

1*70.* 

OBS 

O02'.9 

01.11 

34.580 

27.56 

1*67.0 

OBS 

00271 

01.62 

14.70    P 

27.610 

OBS 

00282 

01.61 

34.660 

27.58    • 

1  *69  .  5 

OBS 

002<)l 

02.76 

34.52    P 

27.550* 

STO 

OOIOO 

02.92 

34.63 

27.62 

00.252 

1*66.7 

08S 

003  00 

02.92 

34.630 

77.62 

1*66.7 

OBS 

00312 

01.46    P 

34.650 

27.580* 

OBS 

00325 

01.21 

34.59    P 

77.560 

ORS 

00361 

01.92 

34.760 

27.63 

14?2.1 

OBS 

003  70 

01.81 

34.760 

77.63 

1471.9 

STO 

00*00 

01.84 

34.79 

27.66 

00.301 

1472.5 

DBS 

004  00 

03.84 

34.790 

27.66 

1472.5 

STO 

005  00 

14.12 

34. RB 

27.70 

00.3*8 

1475.4 

OBS 

005  00 

04.12 

34.885 

27.70 

14T5.* 

STO 

006  00 

04.  13 

34.90 

27.72 

00.393 

1*77.2 

OBS 

006  00 

04.13 

34.905 

27.72 

1*77.2 

STO 

00700 

04.16 

34.91 

27.72 

00.*38 

1*79.0 

OBS 

00700 

04.16 

34.910 

27.72 

1*79,0 

OBS 

00770 

04.22 

34.930 

27.73 

1*80.* 

STO 

008  00 

04.17 

14.93 

27.73 

00.*81 

1*80.7 

OBS 

00800 

04.  17 

34.930 

27.73 

1*80.7 

STO 

00900 

04.12 

34.91 

27.74 

00.528 

1*82.2 

OBS 

OO900 

04.12 

34.930 

27.74 

1*82  .2 

OBS 

00965 

04.19 

34.950 

27.75 

1*83.6 

OBS 

00991 

04.19 

34.9*5 

27.74 

1484.0 

STO 

01000 

04.  IB 

34.93 

27.73 

00.575 

1484.1 

08  S 

OlOOO 

04.18 

34.910 

27.73 

14B4.1 

ORS 

01050 

04.12 

34.930 

27.74 

•••••• 

•  •••••••< 

1484.7 

k 

INST    510    "ECOROER 
TRACE    niR  1 

DURA  I  UN  00.7 

OR  I  r.     IIP     111 


TEN  S3  1106 
5  S0U«»F  2 
2  STUARF  29 
I     SQJARF     18 


1^2 


5T)l 
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Table  XIII.— Observed    and    InterpDlatcrt    Oceaiiograpliic    Hata    from    Stations   Owupied   hy   USCGC  EVERGREEN, 
7  April  1972-18  June  1972,  Prepared  from  NOLH'  Listing  No.  31-8296.— Continued 


CONSEC  oio* 

l»t  «3    17      1 

inuc.     o'-f  16     » 


MONTm       OS 
0«Y  12 

HOUR     20.fr 


aOTOP    OMI! 
SHIP    EV 
DATA    USE        1 
AREA  OS 


Alk     TEHI'  0e>.7 

WFI    "Ul"  05.6 

8ARri"EIP     1022.7 
Ct^U.J     T/A 


OIR    HOT    PER 

26       4  2 

SEA 
Cl/IR 


XInO-OIR  20 

HIND-SPD  13 
^INO-FIR 

WEATHEK  «5 


INST     STo    RECORDER 
TRACE    0I«  0 

DURATION  00.3 

ORIG     IIP     111 


TEN  SO  1306 
5  SOJARE  2 
2  S30ARE  2« 
I    SOJARE    38 


C^STNUH/Tl"f       LVITYP  DEPTH  TEMP  SAL  S|GMA-'          OYNOPTH 

Sir)  OOnOO  01.51  31. OP  26. ««              00.000 

20.6         'ins  00000  01.51  31.0U0  26.49 

STD  noOlO  01. "JS  33. H2  26. "7              00.014 

IBS  00010  03. ")5  33. 'tis  26.87 

STD  00020  01.67  33.62  26.68                00.026 

■IBs  00020  01.87  31.P20  2b. SP 

OBS  00026  01.37  11.621  26.68 

STD  00030  04.01  11.67  26.<)1                00.037 

flBS  00010  04.01  33.870  .;6.<11 

STD  00050  05.01  34.08  26.97                00.060 

DBS  00050  05.01  34.080  26.97 

HRS  00070  06.22  34.480  27.11 

STO  00075  05.96  14.52  27.20                00.085 

IBS  00075  05.96  34.519  27.20 

OBS  00081  05.71  14.480  27.20 

SID  00100  05.94  14.56  27.21                00.107 

IfiS  OOIOO  05.94  34.560  27.21 

OHS  00108  05.91  14.610  27. 2B 

OBS  00112  05.58  14.640  27.14 

STD  00125  06.02  14.68  27.12                00.127 

OBS  00125  06.02  14.680  27.12 

nnS  00142  05.14  14.560  27.11 

STD  00150  05.56  14.65  27.15               00.146 

OBS  00151  05.71  34.670  27.35 

OBS  00180  05.84  34.680  27.34 

OBS  00188  05.46  34.775  27.46 

STO  00200  05.16  34.75  27.48                00.161 

OflS  00200  05.16  34.750  27.48 

neS  00220  03.96  34.590  27.49 

SID  00250  05.16  34.63  27.55              00.212 

OBS  00250  05.16  34.835  27.55 

nBS  00260  05.32  34.890  27.57 

OBS  00290  04.93  14.815  27.57 

STO  00300  05.07  14.90  27.61                00.239 

UBS  00300  05.07  14.905  27.61 

DBS  0050S  05.15  14.912  27.61 

DBS  00145  04.84  14.895  27.61 

OBS  00160  05.27  14.991  27.66 

STD  00400  04.60  14.95  27.68               00.289 

OBS  00400  04.80  14.955  27.68 

uBS  00410  04.66  14.910  27.68 

OBS  00*,30  04.66  14.900  27.66 

DBS  004)5  04.57  14.910  27.69 

OBS  00442  04.62  14.918  27.69 

OBS  00460  04.46  14.960  27.73 

STO  00500  04.61  14.96  27.71                00.114 

OBS  00500  04.61  34.965  27,71 

CBS  0D510  04.50  14.960  27.72 

SID  00600  04.36  14.96  27.74               00.378 

OBS  00600  04.16  34.962  77.74 

SID  00700  04.27  14.96  27.75               00.421 

OBS  00700  04.27  14.961  27.75 

OBS  00725  04.22  14.965  27.76 

nSs  00732  04.26  14.965  27.75 

JHS  00745  04.22  14.961  27.75 

OBS  00751  04.26  14.988  27.77 

OBS  00770  04.11  14.950  27.76 

OBS  00761  04.12  14.942  27.75 

STD  OOPOO  04.06  14.94  27.75               00.464 

DBS  00800  04.06  34,940  27,75 

STD  00900  04.06  14.94  27.76                00,508 

OBS  00900  04.06  34.945  27.76 

STD  01000  01.97  14.94  27.76                00.552 

OBS  OlOOO  03.97  14.940  27.76 

STO  01100  03.94  34.94  27.77                00.596 

OBS  OllOO  03.94  34,942  27.77 


SND    VEL       "XYO 

1453.5 
1451.5 
1465.2 
1465.2 
1465.0 
1465.0 
1465.1 
1465.9 
1465.9 
1470.7 
1470.7 
14  76.4 
14  75.5 
1475.5 
1474.6 
1475.9 
1473,9 
1476.0 
1474.7 
1476.8 
1476.8 
1471.1 
1475.4 
1476.0 
1477.0 
14  75.8 
1474.6 
1474.6 
1469.6 
1475.6 
1475.6 
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OBS  01216  04.19             34.993  27.78  1487.7 
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7  April  1972-18  Jmu'  1972,  l'repar»>d  from  XOIMJ  Listing  No.  31-8296. — Continued 


CONSEC  one 

l»T  *2    *2       N 

LONG       0«<)    I8.su 


"(WtH       OS 
flAY  08 

HUIIR     1 1  .b 


BO'OP    01917 
SHIP    EV 
OAIt    USE        I 
AREA  OS 


AIH    TEMP  08. •) 

UEI    BULB  08.1 

BARIMEIR     ■0IS.6 
CLOOtt    I/A 


0I«    MGt    PER 

SEA 
Cl/IR 


dIOD-DiR    ir 
UHO-SPO    2J 
■  ISO-f  DR 
ilEATHE)       t\ 


INST    Sin    RECORDER 
TRACE    0I«  ^ 

DURATION  00.^ 

ORIS    IIP    111 


TEN  So  1396 
5  S3U»RE  2 
2  SQUARE  28 
I    S3UARE    29 


CASTNuM/IIME       tVlTTP  DEPTH 


SliNA-T  OTNOPTh       SNO    VEl       0>«C 


PD*       IOt    R         n02         N03         SI33 


STD 

00009 

01.10 

32.39 

25.97 

00.000 

1450.7 

obs 

00000 

01.10 

32.390 

25.97 

1450.7 

SI" 

00010 

01.10 

32.39 

25.97 

00.020 

1450. 8 

obs 

000  in 

01.10 

32.190 

25.97 

1450. R 

DBS 

00019 

00.73 

32.*02 

26.00 

1449.3 

SID 

00020 

00.72 

32.  *0 

25.99 

0O.041 

1449.3 

DBS 

00023 

00.65 

32.38* 

25.99 

1449.0 

riBS 

00025 

00.51 

32.170 

25.98 

144S.4 

SIP 

00010 

00.*  7 

32.3* 

25.97 

00.061 

1448.2 

OBS 

000  30 

00.37 

32.33* 

25.96 

1447.8 

■)B^ 

00032 

00.05 

32.*I9 

26.05 

1446.5 

nar 

000  36 

-    0.28 

32.626 

26.23 

1445.3 

■JUS 

000«l 

-    0.09 

32.60* 

26.20    • 

1446.2 

oas 

000*3 

-    0.52 

32.56* 

26.19 

1444.2 

OBS 

0004* 

-    0.87 

32.802 

26.39 

1442.9 

DBS 

00044 

-    1.29 

32.826 

26.42 

1441.1 

SID 

000  SO 

-    1.30 

32.85 

26.44 

00.098 

1441.1 

o"s 

0005* 

-     l.*9 

32.907 

26.4  9 

1440.3 

UBS 

000  S* 

-    1.60 

12.995 

26.57 

1440.0 

IBS 

0006S 

-    1.68 

33.028 

26.60 

1439.8 

SID 

000  7S 

-    I.*2 

33.20 

26.7  3 

00.114 

14*1.4 

CBS 

00078 

-     l.*l 

13.736 

26.76 

1441 .6 

.IRS 

00043 

-     I.*8 

33.270 

26.79 

1441.4 

08S 

00089 

-    l.*9 

33.292 

26.8] 

1441.5 

STO 

00100 

-     l.*R 

33.36 

26.86 

00.166 

1441.7 

ORS 

001  0| 

-    !.*» 

33.36* 

26.86 

1441.8 

DOS 

00121 

-    1.23 

33.*B9 

26.96 

1443.5 

SID 

oolis 

-     1.16 

33.56 

27.02 

00.194 

1444.0 

DBS 

0013* 

-    0.92 

33.710 

27.13 

1445.5 

SID 

00150 

-    0.31 

33.83 

27.20 

00.218 

1448.7 

DBS 

OUIS* 

-    0.09 

33.8*8 

27.20 

1449.8 

OBS 

00160 

00.20 

13.85* 

27.19 

1451.3 

DBS 

00190 

00.55 

33.977 

27.27 

1453.5 

Sin 

00200 

00. *S 

33.99 

27.29 

00.259 

1453.3 

nBS 

00200 

00. *5 

33.995 

27.29 

1453.3 

OBS 

00213 

00.  *t 

3*. 003 

27.10 

1453.5 

DBS 

002  33 

00.50 

34.009 

27.10 

1454.1 

SID 

002  51 

00.58 

3*.  05 

27.33 

00.298 

1454.8 

ORS 

002  SI 

00.59 

3*. 056 

27.33 

1454.8 

DBS 

00271 

00.65 

3*. 05* 

27.33 

1455.4 

DBS 

00293 

00.87 

3*.I3T 

27.38 

1456.9 

STO 

0030O 

00.93 

1*.I5 

27.39 

00.114 

1457.1 

OBS 

00308 

01.05 

l*.l72 

27.40 

1458.0 

DBS 

00351 

02.37 

1*.5I* 

27.57 

1465.0 

SID 

00*00 

03.13 

3*. 66 

27.62 

00.395 

1469.1 

OBS 

00*10 

03.21 

3*. 680 

27.63 

1469.8 

OBS 

004*0 

03.29 

1*.725 

27.66 

1470.7 

OBS 

00*56 

03.  *2 

3*.7*B 

27.67 

1471.6 

OBS 

00*7* 

03.*6 

34.755 

27.67 

1472.1 

IBS 

00*97 

03.59 

34.796 

27.69 

1473.0 

SID 

OOSOO 

03.63 

34.80 

27.69 

00.4*3 

1473.3 

QBS 

00511 

0  3.76 

14.821 

27.69 

1474.0 

IRS 

00539 

03.91 

14.846 

27.69 

1475.2 

SID 

006  00 

0*.  16 

14.90 

27.71 

00.489 

1477.3 

OBS 

00607 

0*.l9 

14.908 

27.71 

1477.6 

OBS 

00670 

0*.*0 

14.934 

27.71 

1479.5 

STo 

00700 

0*.  38 

14.95 

27.73 

00.534 

1480.0 

OBS 

00  706 

0*.3B 

34.956 

27.73 

1480.1 

SID 

00800 

0*.  33 

14.96 

27.7* 

00.579 

1481.4 

OBS 

00810 

0*.32 

14.965 

27.75 

1481.5 

OBS 

0082* 

0*.3* 

34.969 

27.75 

1481.9 

SID 

00900 

0*.  17 

14.96 

27.76 

00.623 

1482.4 

OBS 

00963 

0*.16 

14.952 

27.75 

1*83.4 

OSS 

00996 

0*.20 

34.963 

27.76 

1484.1 

SIO 

01000 

0*.20 

34.96 

27.76 

00.667 

1484.2 

OBS 

0101* 

0*.21 

34.967 

27.7* 

1484.8 

OBS 

010*3 

0*.21 

3*. 96* 

27.76 

1485.0 

•  •••• 
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TABf.K  XlII— OhserviMl    ami    Ititcrpolatwl    Oceanograpliic    Data    from    Stations   Occupied   b.v    USCtiC 
7  Ai>iil  1!)7L'-1S  .luiie  1!I72,  I'lcparcd  from   NODC  Listliij;  No.  31-82!)0.— ("oiitiiiued 


KVKUGREEX, 


REFIO       31        8246 
CONSeC  OUI 

l«'  «    *5.0N 

LONG       0*1    20.011 


HOTtM  06 
D»Y  O 
HOUR  ?0.» 


BUTDP  02021 
SHIP  Ev 
DATA  USE   1 
»«E»       05 


>IK    lEHP  04.* 

WET    rtULB  08.4 

B/IRO'IETR     101*. 6 
ClOUO    T/4 


OlR    Hr,I    PFR 

15       J         3 
S6« 


■dwO-JlR  !0 

NIMD-SPO  13 
XIN0-F3R 

riE&THER  X4 


INST     STO    HECOROER 
TR«CE     DIR  ) 

DUR4TI0V  00.1 

0»IG     IIP    III 


TEN  S3  U06 
5  SjU*RF  i 
?  SOU«Rf  28 
I     SOUARF     J9 


CASINUM/IIHE        1«IT»P  OEPTh 


20.4 


STO 
l)"S 
Slu 

ons 

SfD 
SID 
OSS 

nis 
SIO 

DBS 

ORS 
STD 

ms 
SIO 
obs 

STO 

nos 

STI) 
OBS 

nss 

OBS 

STO 
flBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

SIO 
OBS 
IBS 
IBS 

STD 
HBS 
BBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBs 
CBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 
IBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
DBS 

STD 
OBS 
OBS 

Sin 

OBS 

STO 
OSS 


00000 
00000 
00010 
000  10 
00020 
000  }0 
000  30 
00032 

000  50 
00050 
00059 
00075 
00075 
00100 

onioo 

00125 
00125 
00150 
00150 

001  3? 
00141 
00200 

002  00 
00250 

002  50 
00  300 

003  00 
00*00 
00*35 
00*70 
00*B5 
00500 
00500 
00560 

006  00 
00600 
036  35 
00650 
00700 
00700 
00735 

007  40 

oonoo 

008  00 
00860 
004  00 
00400 
01000 
01000 
Oil  00 
01100 
01180 
01200 
01200 
01300 
01300 
01335 
01*00 
01*00 
01500 
01500 


TEMP                SAL  SI(;"A-I  DVSOPTH       SND    VEl        DXTC 

01.45             32.53                26.03  00.000        1*54.7 

01.45             32.035             26.03  1*5*. 7 

01.41            32.53              26.02  00.020       1*5*. 6 

01.41            32.530           76.02  1*5*. 6 

-  0.16             32.58               26.19  00.034       1**5.5 

-  0.*1              32.58               26.20  00.057        I***. 5 

-  0.*1            32.585            26.20  I***. 5 

-  0.2*             32.5B0            26.14  1**5.4 

-  1.53            32.93              26.51  00.041       1**0.1 

-  1.53            32.430           26.51  1**0.1 

-  l.»4            33.010           26.58  1*39.8 

-  I.*4            33.3*              26.84  00.125       1441.3 

-  1.44             33.340            26.84  1441.3 

-  1.23            33.49              26.46  00.154       1**3.1 

-  1.23  33.*45  26.46  1**1.1 
01.33  33.87  27.14  00.174  1455.8 
01.33  33.870  27.14  1455.8 
01.43  33.90  27.15  00.203  1456.7 
01.43  33.900  27.15  1*56.7 
01.9*  3*. 020  27.21  1*59.7 
00.48  34.170  27. *0  1*55.7 
01.11  3*. 17  27. *0  00.2*3  1*56.5 
01.11  3*. 175  27. *0  1*56.5 
01.14  34.20  27.42  00.277  1457.5 
01.14  34.200  27.42  1457.5 
01.47  34.45  27.56  00.308  1462.3 
01.97  34.450  27.56  1462.3 
04.77  34.94  27.67  00.360        1476.6 

04.97  34.980  27.68  1*78.0 
0*.77  3*. 960  27.64  1*77.9 
0*.9*  35.020  27.72  1*78.8 
0*.8*  35.01  27.72  00.*06  1*78.6 
0*.9*  35.010  27.72  1*78.6 
0*.58  3*. 480  27.73  1*78.5 
0*.57  3*. 99  27.7*  O0.**4  1479.1 
0*.57  3*. 990  27.7*  1*79.1 
04.5*  34.945  27.75  1*79.6 
0*.*1  3*. 970  27.7*  1*79.3 
0*.32  34.47  27.75  00.492  1479.7 
04.32  34.475  27.75  1479.7 

04.23  34.455  27.75  1*79.9 
0*.28  3*. 960  27.75  1*81.0 
0*.2*  3*. 96  27.75  00.536        1*81.0 

04.24  34.960  27.75  1*8| .0 
0*.23  3*. 970  27.76  1*82.0 
0*.I3  34.46  27.77  00.579  1482.2 
04.13  34.965  27.77  1482.2 
04.04  34.95  27.76  00.623  1483.5 
04.04  34.950  27.76  1483.5 
04.01  34.95  27.77  00.667  1*85.1 
04.01  34.950  27.77  1*85.1 
0*.03  3*. 460  27.77  1*96.5 
03.46  1*.9*  27.76  00.712  1*86.5 
03.46  3*. 4*0  27.76  1*86.5 

03.98  3*. 46  27.78  00.758        1*88.3 

03.98  3*. 960  27.78  1*89.3 

03.99  34.950  27.77  1488.4 
03.41  34.45  27.79  00.803  1489.7 
03.41  34.950  27.78  1*84.7 
03.87  3*. 9*  27.78  00.850  1*41.2 
03.87  3*. 9*5  27. 7S  1*41.2 


PI*       TOT    P 


N02 


SI33 


265 


Table  XIII.— Olisei-ved    and    Interpolated    Oeeanograpliic    Data    from    Stations   Occupied   by   USCGC   KVERGREEX, 
7  April  1972-18  June  1972,  I'repared  from   XODC  Listinfr  No.  31-829G.— Continued 


•EFIO       31       8296 
CONiEC  01*0 

L»T  *2    ♦*.0n 

LONG       0*9    30. OM 


YEIR  1972 
MONTH  06 
0>V  OS 

MOJR    22-^ 


80T0P    022*8 
SHIP    E» 
DATA    USE       I 
AREA  05 


A[ft    TEMP  08.9 

HET    SULB  09.3 

8AR0METR     101^.6 
CLOUT    T/A 


01 II    HOT     PER 

16       3         3 
SEA 

cl/tr 


HI^O-DlR  U 

HI'ID-SPD  IV 
WISO-Flfl 

MEkTHEl  XV 


Inst  std  »ecoroer 
trace  oir  t 

duration  00. v 

0X|3  IIP  III 


TFN  SJ  I  306 
S  SaUARf   2 

2  sojar;  28 

I  SQJARE  19 


caSTnum/iihe  lvltyp   depth 


STD 
OBS 

SID 
DBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
DBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
ST 
OBS 
OBS 

STD 
OSS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBs 

SID 
OBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBs 


00000 
00000 
00010 
00010 
00020 
00020 
000  30 
000  30 
00050 
000  50 
00036 
00075 
00075 
00079 
00100 
00100 
00114 
00125 
00125 
00150 
00150 
00200 
00200 
002  50 
00250 
00262 
00300 
00300 
00315 
00330 
00332 
00400 
00*00 

oo<,ao 

00500 
005  00 
00600 
00600 
00640 
00700 
00700 
008  00 
00800 
00900 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
012  00 
01300 
01300 
014  00 
01400 


tenp           sal  si-jha-t  OTNOPTh     sno   »el     oktc 

01.68  32.44  25.97  00.000        1453.3 

01.68  32.440  25.97  1453.3 

01.68  32.43  25.96  00.020       1453.5 

01.68  32.435  25.96  1453.5 

01.32  32.46  26.01  00.041       1452.1 

01.32  32.465  26.01  1452.1 

-  0.2B  32.43  26.07  00.061       1444.9 

-  0.28  32.430  26.07  1444.9 

-  1.35  33.02  26.59  00.095       1441.1 

-  1.35  33.025  26.59  1441.1 

-  1.56  33.290  26.81  1440.6 

-  1.36  33.35  26.85  00.128        1441.9 

-  1.36  33.350  26.85  1441.9 

-  1.31  33.350  26.85  1442.2 

-  1.29  33.38  26.87  00.158       14*2.7 

-  1.29  33.3  80  26.8  7  1442.7 

-  1.37  33.390  26.88  14*2.6 

-  1.20  33. *3  26.91  00.187       1443.6 

-  1.20  33.435  26.91  14*3.6 

-  0.9*  33.54  26.99  00.21*       1**5.* 

-  0.9*  33.5*0  26.99  1445.4 

-  0.46  33.67  27.08  00.266        1448.6 

-  0.46  33.670  27.08  1448.6 
00.02  33.83  27.18  00.313  1451.9 
00.02  33.830  27.18  1451.9 
00.30  33.990  27.30  1453.6 
00.72  34.07  27.3*  00.35*  1*56.2 
00.72  3*. 070  27.3*  1*54.2 
01.24  34.080  27.31  •  1458.8 
00.21  34.120  27.41  1*5*. 5 
00.13  3*. 220  27.49  1454.3 
02.37  34.56  27.61  00.417  1465.9 
02.37  34.560  27.61  1465.9 
03.75  34.805  27.68  1473-5 
03.82  34.81  27,68  00.466  1474.1 
03.82  3*. 910  27.68  1*74.1 
04.0*  3*. 88  27.71  00.512  1476.8 
04. 04  34.880  27.71  1*76.8 
0*.07  34.900  27.72  1477.6 
04.08  34.91  27.73  00.557       I47B.6 

04.08  34.910  27.73  1479.6 

04.09  34.92  27.74  00.602  1480.4 
04.09  34.925  27.74  1480.4 
04.08  34.93  27.7*  00.6*7  1*82.0 
04.08  34.930  27.7*  1*82.0 
0*.08  3*. 94  27.75  00.692       1483.7 

04.08  34.940  27.75  1483.7 

04.09  34.94  27.75  00.738  1485. 4 
04.09  34.940  27.75  1*85.* 
0*.09  3*. 94  27.75  00.784  1487.1 
04.09  34.945  27.75  1487.1 
04.04  34.94  27.76  00.831  1*88.5 
0*.0*  3*. 9*5  27.76  1*88.5 
03.99  3*. 9*  27.76  00.879  1490.0 
03.99  34.940  27.76  1490.0 


P)4       '0' 


N02         NOl         Sl33 
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Taui.k  XIII.— ObsorvtHi    and    Intorpolatod    OcoaiioKiapliic    Data   from    Stations  Occupied  by   USCGC  KVKRGREEX, 
7  April  19712-lS  Juno  TJTi;,  I'lcpari'd  from   XODC  Listln};  No.  3 1-82!)6.— Continued 


Rffin       31       9?<»6            Ye«« 

l<lli 

BOIDP    01813             AIR 

lEMP          10.0 

DIP    MGI     PER             lil»0-0l«     1» 

CONSEC                01*1             KONH       04 

SHIP    EV 

kfi 

euiB       10.0 

16 

3         2              UIMD-SPO   li 

L<l             «2     S3. ON             ntv 

0<> 

0«I»    USE 

1             BAROtEIR     101*. 6 

SEA 

HIMO-FIR 

lONO      0*1    38.0"           MOUK 

00.  s 

AREA 

05          Cioon   I/A 

Cl/IR                              HEAIHEP       XV 

CiStNiri/Ti'te     iviivp 

OtPIM 

lEHP 

SAL 

SICA-I 

oyNopim 

SmO    »fL       OxrC              PI. 

SID 

00000 

03.51 

32.90 

26.18 

00.000 

1462.3 

00.5          OBS 

00000 

03.59 

32.905 

26.18 

1462.3 

SID 

00010 

03.51 

32.90 

26.  18 

00.018 

1462.5 

OBS 

000 10 

03.59 

32.105 

26.18 

1462.5 

SID 

OOOiO 

00.97 

32.82 

26.32 

00.036 

1451.0 

08  S 

000  ?0 

00.97 

32.820 

26.32 

1451.0 

SID 

000  30 

-  o.*e 

32. 7B 

26.36 

00.053 

1444.5 

OBS 

000  30 

-    0.*8 

32.780 

26.36 

14*4.5 

sio 

000  so 

-    1.03 

33.01 

26.63 

00.084 

1442.7 

o«s 

oooso 

-    1.03 

33.015 

26.63 

1442.7 

OBS 

00060 

-    1.28 

33.180 

26.71 

1441 .8 

sin 

000  7S 

-    1-28 

33.21 

26.80 

00.117 

1442.2 

OBS 

00075 

-    1.29 

33.290 

26.80 

1442.2 

SIO 

00100 

-    1.18 

13.35 

26.85 

00.148 

1443.2 

OBS 

00100 

-    1.18 

33.355 

26.85 

1443.2 

Sin 

00125 

-    0.19 

33.4* 

26.91 

00.177 

1444.6 

UBS 

00W5 

-    0.19 

33.4*0 

26.91 

1444.6 

SID 

00150 

-    0.78 

33.52 

26.97 

00.205 

1446.1 

IIBS 

00150 

-    0.T8 

33.520 

26.97 

1446.1 

SiD 

OOiOO 

-    0.53 

33.58 

27.01 

00.259 

1448.2 

OSs 

00?  00 

-    0.53 

33.580 
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1444.1 

OBS 

00125 

-     1.09 

33.420 

26.90 

1444.1 

SIO 

00150 

-    0.90 

33.49 

26.95 

00.202 

1445. S 

OBS 

00150 

-    0.90 

33.490 

26.95 

1445.5 

STO 

00200 

-    0.55 

33.59 

27.01 

00.256 

1448.1 

oes 

OU2  00 

-    0.55 

33.590 

27.01 

1448.1 

STO 

00750 

-    0.28 

33.69 

27.08 

00.306 

1450.3 

OBS 

00250 

-    0.28 

33.690 

27.08 

1450.3 

OBS 

00262 

-    0.29 

33.715 

27.10 

1450.5 

STD 

00100 

-    O.OT 

33.81 

27.17 

00.353 

1452.3 

DBS 

00100 

-    0.07 

33.810 

27.17 

1452.3 

SID 

004  00 

02.47 

34.27 

27.37 

00.435 

1465.9 

oes 

004  00 

02.47 

34.270 

27.17 

1465.9 

OBS 

004^7 

03.64 

34.490 

27.44 

14  71  .7 

OBS 

00440 

02.98 

34.490 

27.50 

1469.1 

OBS 

00459 

04.41 

34.690 

27.52 

1475.7 

OBS 

00463 

03.39 

34.695 

27.63 

1471 .6 

oes 

00475 

03.55 

34.755 

27.66 

1472.5 

STO 

005  00 

03.42 

34.73 

27.66 

00.496 

1472.3 

OBS 

005  00 

03.42 

34.735 

27.66 

1472.3 

OBS 

005  10 

03.78 

34.810 

27.68 

1474.4 
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03.78 

34.825 

27.69 

1475.0 
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00600 

04.07 

34.89 

21. n 

00.543 

1476.9 

OBS 

006  00 

04.07 

34.890 

27.71 

1476.9 

SIO 
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04.29 
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27.73 

00.588 

1479.6 
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04.29 

34.945 
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1479.6 
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1480.5 
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00.632 

1480.4 
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34.930 
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1480.4 
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04.07 

34.925 

27.74 

1480.8 
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04.05 

34.93 

27.75 

00.677 
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34.930 
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27.77 
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Table  XIII.— Dlisencd    mihI     Iiitcip(il:U<Ml    ( tft'iiiioKrapliic    Dalii    lidin    Slalioiis   ( kviipicd   li.v    USCGC   EVERGREEN, 
7  A|iril  IIITL'-IS  .luiic  lUTli,  I'lcpaii'd  t'niin   NODC  I.istiiifr  No.  31-S:i!«). — Cuiitinuecl 
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SF» 
Cl/IR 
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2  S3U«RE  28 
1    SaJ«RE    29 


ClSTNuN/TlNE       IVIT»P  OtPTM 


Sin 
o»s 

STO 
08  S 
OSS 

STD 
OSS 

oes 

STD 
OSS 

STO 
DBS 

oes 

IBS 
STO 

DBS 

OBS 
STD 

oes 

STO 
OSS 
OSS 

STO 
OBS 
OSS 

STO 
DBS 
OBS 
OSS 
OSS 

OSS 

STO 

OSS 

oes 

STD 

OSS 

OBS 

o»s 

OBS 
OSS 
OSS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 
OSS 

STO 
OSS 
OBS 

STO 
IBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

SID 
OBS 

STO 
OSS 

STD 
OBS 

STD 

oes 
sto 

OSS 


00000 
00000 
000  10 
00010 
000  18 
000  20 
00020 
000  2  S 
00030 
000  «0 
00050 

oooso 

00052 
00070 
00075 
00090 
00095 
00100 
00100 
00125 
00125 
OOUO 
00150 
00150 
00170 
00200 
002  00 
00210 
00222 
002*0 
002*7 
002  50 

002  78 
00280 

003  00 
00300 
00302 
00310 
00130 
003  70 
00380 
00*00 
00*00 
00500 
005  00 

005  50 
00600 
00600 

006  10 
00700 
00700 
00800 
008  00 
00900 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01)00 
01300 
01*00 
01*90 


TENP 

05.1* 
05.1* 
02.27 
02.27 
01.7* 
01.67 
01.67 
01.52 
01.67 
01.97 
03.81 
03.81 
01.6* 
02.79 
02.59 
01.7* 
01.38 
01.6* 
01.6* 
00. *1 
00. *1 
0*.9* 
0*.82 
0*.B2 
05. *1 
05.97 
05.97 
05.92 
05.62 
05.30 
05.30 
05.*8 
05.75 
05.67 
05.  72 
05.72 
05.80 
05.72 
05. *7 
05.62 
05. *2 
05. *1 
05. *l 
05.27 
05.27 
0*.*9 
0*.89 
0*.89 
0*.9* 
0*.*7 
0*.*7 
0*.  10 
0*.  10 
0*.05 
0*.  05 
0*.07 
0*.07 
0*.O9 
0*.09 
0*.01 

a*.oi 

03.8* 
03.8* 
03.87 
03.89 


S*L 

32.56 

12.565 

12.63 

32.630 

32.750 

32.  78 

32. 790 

32.785 

32.97 

13.300 

33.55 

33.555 

33.605 

31.590 

31.61 

11.670 

33.725 

33.86 

33.860 

33.90 

33.900 

3*.*75 

1*.*9 

1*.*90 

1*.570 

3*. 67 

1*.670 

1*.675 

3*. 620 

3*. 650 

3*. 685 

3*.  70 

3*. 780 

3*.  780 

3*. 90 

3*. 900 

3*. 910 

3*. 900 

3*. 350 

3*. 915 

3*. 9*5 

3*.  95 

1*.955 

15.02 

35.025 

3*. 910 

35.00 

35.000 

35.0*5 

35.00 

35.000 

3*. 95 

3*. 950 

3*. 9* 

3*. 9*5 

3*.  96 

3*. 960 

3*. 97 

3*. 970 

3*.  96 

3*. 965 

3*.  9* 

1*.9*0 

1*.95 

3*. 960 


SI3M»-T  OtNOPTM       SnO     VEL        3X»C 


P)»        lOl     P 


Sill 


25.75 
25.75 
26.08 
26.08 
26.21 
26.2* 
26.2* 
26.26 
26. *0 
26.6* 
26.68 
26.68 
26.7* 
26.80 
26.8  3 
26.95 
27.02 
27.11 
27.11 
27.22 
27.22 
27.29 
2T.11 
27.31 
27.31 
27.32 
27.32 
27.33 
27.32 
27.38 
27. *1 
27. *0 
27. *3 
27. ♦♦ 
27.5) 
27.5) 
27.53 
27.51 
27.52 
27.55 
27.60 
27.61 
27.61 
27.68 
27.68 
27.70 
27.71 
27.71 
27.7* 
27.76 
27.74 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27. 7B 
27.78 
27.78 
27. 7S 
27.78 
27.79 


00.587 
00.630 
00.6  7* 
00.719 
00.763 
00.809 


1*68.3 
1*68.3 
1*56.* 
1*56.* 
1*5*. 1 
1*5*. 1 
1*5*. 1 
1*53.5 
1*5*. 5 
1*56.5 
1*6*. 9 
1*6*. 9 
1*6*. 3 
1*60.9 
1*60.2 
1*56.8 
1*55.3 
1*56.8 
1*56.8 
1*51.7 
1*51.7 
1*72.* 
1*72.1 
1*72.1 
1*7*. 9 
1*77.9 
1*77.8 
1*77.8 
1*76.7 
1  *  75  .  7 
1*75.9 
1  *  76  .  7 
1*78.1 
1*78.1 
1*78.8 
1*78.8 
1*79.1 
1  *  78  .  9 
1*78.2 
1*79.5 
1*79.9 
1*79.2 
1*79.2 
1*80.6 
1*80.* 
1*77.9 
l*B0.5 
1*80.5 
1*80.9 
1*80.* 
1*90.* 
1*80.* 
1*80.6 
1*81.9 
1*81.9 
1*83.6 
l*S).6 
1*85.6 
1*85.6 
1*86.7 
1*86.7 
1*87.7 
1*87.7 
1*89.5 
1*91.1 
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Table  XIII.— Observed    ami    Interpolated    Oceaiiograpliie    Data    from    Stations   Oocmiied   l.y   USCGC   EVKRGREEN, 
7  Ai)ril  1!»72-1S  .Iiuie  1972,  Prepared  from   NOIX'  l.istiiif:  No.  31-Sli90.— Contimied 


CINSEC  0150 

lil  42    SI. ON 

LONO       049    42.0ri 


f AStNU-ZI Itf 


"Ell     1>)7,' 

MONT-*       Ofc 
n  lY           u 
HOUH     04.5 

aOTOP    01395 
SHIP    EV 
n&IA    USE        1 
»BE»                05 

AlP    TFiP          09.4 
«EI     3UL6          03.9 
S«on>4fI"     1024.7 
CLQill     1/4 

OIR    HG 
36       1 
SF4 
CL/I8 

■I     PER             rfl-iO-TIR     01 
1          2                .<I>(D-SPO    n 
KINO-f 3K 
MEftlHEt        XS 

INST     SIO    RECOROER 
TRACE    DIR                         3 
DURATION                   00.4 
ORIO     IIP     111 

'EN    SO    1306 
5    SOUARF       2 
2    SQUARE     28 
1     S3UARE     29 

WL  Wp 

nf  PTM 

TfP 

S4l 

SI0M4-T 

DVNOPTH 

SND    VEL       OXrG                PI* 

IQI     P          902          N03          SI03          PH 

STO 

00000 

08.87 

33.30 

25.60 

00.000 

1483.6 

08% 

000  0  "5 

09.87 

33.005 

25.60 

1493.6 

Sir) 

0001  J 

07.74 

13.09 

25.63 

00.323 

14  79.6 

(IBS 

00311 

07.74 

31.090 

25. «1 

1479.6 

sto 

0002  1 

06.04 

33.11 

26.06 

00.043 

1473.1 

tIBS 

00020 

06.04 

33.115 

26.08 

1473.1 

sm 

00010 

03.3? 

33.16 

26.4  1 

00.061 

1462.0 

oes 

OOOlJ 

03.32 

33.160 

26.4  1 

1462.0 

sri) 

OOOSO 

02.02 

33.  19 

26.55 

00.09) 

1456.7 

nss 

00050 

02.02 

33.195 

26.55 

1456.7 

JRS 

00068 

00.48 

33.150 

26.61 

1450.0 

TBS 

00072 

00.62 

33.235 

25.67 

1450.9 

Sin 

00075 

00.58 

33.24 

26.66 

00.128 

1*50.7 

STil 

00100 

00.27 

33.  31 

26.75 

00.162 

14*9.9 

nBS 

00103 

00.27 

33.310 

26.  75 

1**9.9 

OBS 

00115 

-    0.62 

33.370 

26.84 

1**6.1 

SID 

00125 

-     0.  33 

33.43 

26.88 

03.19) 

1*47.7 

DBS 

00125 

-    0.3) 

33.430 

26.88 

14*7.7 

flB'^ 

oni2<i 

-    0.50 

33.450 

26.90 

1447.0 

sio 

00150 

01.54 

33.53 

26.98 

00.221 

1456.9 

OBS 

001  50 

01.54 

33.685 

26.98 

1456-9 

DBS 

00190 

03.97 

34.110 

27.10 

1468.7 

STD 

00200 

03.36 

34.32 

27.09 

00.27  3 

1466.1 

OBS 

00200 

03.36 

34.020 

27.09 

1466.1 

OBS 

002)1 

03.62 

34.150 

27.1  7 

1467.9 

STO 

002  50 

04.52 

34.38 

27.26 

00.320 

1 4  72  .  3 

DBS 

00250 

04.52 

34.375 

27.26 

1472  .3 

OBS 

002  oO 

05.00 

34.440 

27.25 

1 4  74  ,  5 

OBS 

0029  1 

00.90 

34.050 

27.31 

1456.9 

STD 

00300 

00.97 

34.13 

27.37 

00.359 

1457.4 

OBS 

00100 

00.97 

34.135 

27.37 

1457.4 

OBS 

00  U  9 

01.21 

34.200 

27.41 

1458.9 

nBS 

00342 

03.13 

34.670 

27.63 

1468.3 

OBS 

00361 

03.63 

34.720 

27.62 

1470.9 

OBS 

00390 

03.  T9 

34.770 

27.65 

14  72.1 

STn 

00400 

0).79 

34.78 

27.66 

00.419 

1472.3 

CBS 

004  00 

03.79 

34.785 

27.66 

1472.3 

nBS 

004  10 

03.82 

34.810 

27.68 

1472.6 

OBS 

00415 

04.08 

34.190 

27.71 

1  4  73  .  9 

TBS 

00442 

04.37 

34.940 

27.72 

1475.6 

OBS 

00459 

04.34 

34.945 

27.73 

14  75.8 

06  S 

00486 

04.8  3 

35.015 

27.73 

14  79.3 

STn 

U0500 

04.85 

35.02 

27.73 

00.464 

1479.7 

OBS 

00500 

04.85 

35.020 

27.73 

1479.7 

nBS 

00530 

04.85 

35.015 

27.73 

1479.2 

OBS 

005  70 

04.37 

34.950 

27.73 

1477.7 

STn 

OObOO 

04.35 

34.95 

27.73 

00.509 

1478.2 

JBS 

00600 

04.35 

34.955 

27.73 

1*79.2 

OBS 

00620 

04.39 

34.960 

27.73 

1479.7 

STD 

00700 

04.25 

34.96 

27.75 

00.551 

1479.4 

OBS 

00700 

04.25 

34.960 

27.75 

1  4  79  .  4 

STO 

OOflOO 

04.  IB 

14.95 

27.75 

00.594 

1490.9 

OBS 

OOHOO 

04.18 

34.955 

27.75 

1480.9 

STn 

00900 

04.08 

34.94 

27.76 

00.638 

1*92.0 

nfls 

00900 

04.  09 

34.945 

27.76 

1*92.0 

OBS 

00955 

04.10 

34.960 

27.77 

1493.0 

STP 

OlOOO 

04.34 

35.00 

27.76 

00.662 

1484.8 

jBS 

OlOOO 

04.34 

35.005 

27.78 

1484.8 

SIO 

01100 

04.29 

34.99 

27.77 

00.726 

1486.3 

OPS 

01 1  00 

04.29 

34.990 

27.77 

1486.3 

STD 

01203 

04.25 

J4.99 

27.77 

00.771 

1487.9 

nss 

01200 

04.25 

34.990 

27.77 

1*87.8 

STD 

01300 

04.  14 

34.98 

27.78 

00.817 

1499.0 

OBS 

01300 

04.14 

34.980 

27.78 

1499.0 

STn 

01400 

04.03 

34.96 

27.78 

00.861 

1490.2 

OBS 

01403 

04.03 

34.965 

27.78 

1490.2 

OBS 

01418 

03.91 

34.955 

27.78 

1490.1 

OBS 

01460 

03.92 

34.975 

27.80 

1490,7 

OBS 

01463 

03.97 

34.V70 

27.79 

1491 .0 

SID 

01500 

03.97 

34.96 

27.78 

00.910 

1491.6 

OBS 

01500 

03.97 

34.960 

27.78 

1491  .6 
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Tabi.k  XIII.— OI)served    and    Interpolated    Oceanosraphic    Data    finm    Sdilions  Occupied   Iiy  USCGC  EVERGREEN, 
7  April  1072-lS  June  1!)72,  I'reiiared  from   NODC  I.istin;.'  Nd.  31-8296.— Oontiiuied 


1    S9U>»e    20 

CaSTNUP/t IMF 


YEl* 

197? 

BCITOP    O1648             4IP 

'ENP          17." 
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HGI     PFR             .(IvO-OIR    01              Ivjsl     ST1I     (ECO'OER 

MflNT 

■4         0^ 

SHI"    FV 

UEI 

3111.3             10.0 

31 

1           5                rtlND>SPO    Oi             T^ftrf     Qin 

nav 

H 

0«TA    USE 

1             B4K0HETR     1079.1 

SF» 

H1V0-F3R                      DllRATIn«4                   no. 

MOUS 

l^.T 

ARF« 

05             ClOljO    I/» 

CL/TR                              MESTHFI        Kl             OPIr.     IIP    111 

ivLtyp 

DfPlH 

I  EXP 

SIL 

S1GM4-I 

oynopth 

SNO    vEl        DXVO                P34        1 01     P          NO?          N0> 

STD 

OOJOO 

05.77 

32.71 

75.86 

00.000 

1469.9 

19^ 

00000 

05.27 

32.710 

75.86 

1469.9 

SIO 

000  10 

04.47 

37.79 

7S.01 

00.071 

1465.9 

ins 

000  10 

O4.47 

37.790 

76.01 

1465.9 

sto 

000  ?0 

05.47 

32.63 

75.96    • 

00.041 

14tl.5 

(IB^ 

00020 

03.47 

37.630 

75.99 

1461 .5 

SIO 

000  JO 

01.47 

37.97 

75.79 

00.060 

1453.4 

JBS 

OOJ  10 

01.47 

37.B7O 

76.79 

1453.4 

STD 

oooso 

-    0.73 

33.01 

76.54 

00.092 

1446.3 

OBS 

000  so 

-    0.73 

33.0IS 

76.5  4 

1446.3 

siu 

00075 

-     1.03 

31.15 

7o.t.9 

00-129 

1443.7 

oos 

000  7S 

-     1.03 

33.150 

76,68 

1443.7 

STO 

00  100 

-     1.70 

33.79 

76.90 

00.16  1 

1443.0 

OBS 

00100 

-     1-20 

33.790 

75.90 

1443.0 

SID 

OOliS 

-     1.18 

33.36 

76.95 

00. 197 

1443.6 

DBS 

OOl^i 

-     1.18 

33.360 

76.35 

1443.6 

SIO 

001  SO 

-     l.Ofl 

33.47 

76.90 

00.771 

1444.6 

OBS 

001  SO 

-     1. 08 

33.475 

7c90 

1444.6 

nns 

001  "JO 

-    0.45 

33.66C 

77.07 

1449 .5 

STD 

oo.;oj 

03.17 

34.07 

77.  15 

00.773 

1465.1 

OBS 

007  00 

03.  12 

34.070 

77.15 

1465.1 

ORS 

OOiiS 

06.30 

34.550 
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14TB. 4 

OBS 

006  90 

04.3  7 

34.970 

27.74 

1479.8 

STn 

00700 

04.35 

34.94 

27.72 

00. 

549 

14  79.8 

OBs 

00700 

04.35 

34.940 

27.72 

1479.8 

OBS 

00707 

04.35 

34.930 

27.71 

1479.9 

OBS 

00715 

04.21 

34.805 

27.70 

1479.4 

DBS 

00740 

04.39 

34.950 

27.73 

14fl0.6 

OBS 

00752 

04.29 

34.925 

27.72 

1460.4 

OBS 

00778 

04.  32 

34.920 

77.71 

1480.9 

SID 

OOBOO 

04.2  3 

34.94 

27.74 

00. 

595 

1461 .0 

OBS 

008  00 

04.23 

34.945 

27.74 

1481 .0 

OBS 

00810 

04.17 

34.930 

27.73 

1480.9 

OBS 

00B35 

04.  17 

34.925 

27.71 

14B1.3 

OBS 

OOflSO 

04.15 

34.930 

27.74 

14fll .4 

OOS 

OOSfll 

04.17 

34.940 

27.74 

1462.1 

UBS 

OOB90 

04.22 

34.950 

27.74 

1482.4 

STD 

00000 

04.22 

34.95 

27.74 

00. 

640 

1482.6 

OBS 

00900 

04.22 

34.950 

27.74 

14B2.6 

OBS 

00940 

04.22 

34.960 

27.75 

1483.3 

STD 

OlOOO 

04.  U 

34.95 

27.76 

00. 

685 

14  83.8 

DBS 

01000 

04.  11 

34.950 

27.76 

1483.8 

DBS 

01050 

04.05 

34.945 

27.76 

•  ••• 

1484.4 

INST     SIO    »ECnRDEB 

tr«:e  oiR  0 

DURATION  00.3 

roiG    IIP  111 


TEN  S3  130T 
5  SOU'RE  1 
2  S0J4RC  23 
1     SOUARE     20 
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'r.\niK  XIII. — ()l)servc(l    miiiI     Interpolated    Oceanogrnpliic    l>,ila 
7  April   HITII-IS  .him>  1!)7"J,  I'vcimrcd  frimi    \(i|)(' 


rr.im    SiMliciiis   ( )cciipi<'<l    h.v    USCGC   EVEltGREEN, 
l.istiim-  No.  ;{1-S-J!t(>,-  ('(inlliiiKMl 


otno     11     a296 


Ca^INU"'! IMf 


YtH 

I'll? 

BlJlOP    03036 

4111 

IF"P           10.6 

DlK    HOI     PCB             wI'JD-IIb     0^ 

IMSI    sm    «ECOROEB 

MOHTK 

1     oe. 

SHIP    F  V 

«£! 

rtUlB          08.9 

00 

0          «                ilINO-SPD    09 

IR4CE     DI9                         0 

n«» 

16 

0»I»    USE        1 

B4RUHFIB     1023.4 

Sf« 

WIN0-F3R 

DIIR4II0N                  01.2 

houb 

00.1 

•KF4                05 

CLOUO     1/4 

Cl/IU 

JE«IHF»       X2 

OR  10    MP    HI 

iviivp 

OFP'H 

IF  MP 

SJL 

SI'.Ml-I 

ovnOptm 

SNO     VEl        0X«G               PJ4 

I  or     P          N02          NO  J 

sin 

00000 

11.76 

33.44 

?5.44 

00.000 

1494 .7 

flRS 

00001 

11.78 

33.440 

25.44 

1494.7 

510 

00310 

09. 9B 

33.81 

26.0  5 

00.02  1 

1489.0 

IIBS 

000  10 

09.98 

33.810 

26.05 

14»9.0 

SID 

oon?o 

01.98 

33.11 

26.48 

00.040 

14  55.9 

IBS 

00020 

01.98 

33.110 

26.49 

1 4  55  .  9 

STn 

000  10 

03.89 

33.  39 

25.54 

00.056 

1464.7 

SI1 

oooso 

05.19 

33.97 

26.86 

00.083 

1471  .2 

UBS 

OOOso 

05.18 

33.970 

26.86 

1471.2 

O'^S 

00060 

04.56 

34.260 

27.16 

1469.2 

sto 

000  fS 

05.28 

34.36 

27.16 

00.109 

1472.6 

OBS 

0007S 

05.28 

34.365 

27.16 

1472.6 

OBS 

OOO'JO 

05. M 

34.395 

27.17 

1473.4 

SID 

001  00 

05. 2B 

34.37 

27.1  7 

00. 132 

1473.0 

DBS 

00100 

05.28 

34.370 

27.17 

1473.0 

HBS 

00120 

05.59 

34.440 

27.19 

1474.6 

SID 

00125 

05.13 

34.46 

27.25 

00.154 

1472.9 

OBS 

00175 

05.13 

34.460 

27.25 

1472.9 

J8S 

00130 

05.38 

34.490 

27.24 

1 4  74  , 0 

Sip 

001  53 

0*.78 

34.44 

27.28 

00.175 

1471 .9 

-IBS 

001  SO 

04.  7fl 

34.440 

27.28 

1471 -8 

Q«S 

001  65 

05.00 

34.520 

27.32 

14  73.1 

DBS 

001  75 

04.72 

34.490 

27.32 

14  72.1 

SID 

002  00 

U5.41 

34.66 

27.38 

00.214 

1  4  75  . 5 

UBS 

00200 

05.41 

34.660 

27.39 

147s. 5 

HBS 

002  07 

05.41 

34.685 

27.40 

14  75.7 

PBS 

00211 

05.86 

34.780 

27.42 

1477.7 

UBS 

00220 

06.11 

34.870 

27.46 

1479.0 

OBS 

002  30 

06.11 

34.845 

27.44 

1479.1 

SID 

002  53 

05.75 

J4.79 

27.44 

00.249 

1477.9 

nBS 

002  50 

05.75 

34.790 

27.44 

1477.9 

SID 

00300 

05.51 

34.8(1 

27.54 

00.281 

1477. S 

UBS 

0030O 

05.51 

34.890 

27.54 

1477.9 

OBS 

00311 

05.42 

34.P90 

27.56 

1477.7 

OBS 

00321 

05.42 

34.920 

27.58 

1477.9 

OBS 

00328 

05.46 

34.930 

27.59 

1478.2 

OBS 

00  3  50 

05.15 

34.910 

27.61 

1477.3 

Sin 

004  00 

05.10 

34.96 

27.65 

00.336 

1478.0 

OBS 

00<i00 

05.10 

34.960 

27.65 

1478.0 

CBS 

00410 

05.10 

34.970 

27.66 

1479.1 

OBS 

004A0 

05.01 

34.990 

27.69 

14  78.3 

SIO 

00500 

04.78 

34.98 

27.71 

00. 384 

1479.3 

OBS 

005  00 

04.78 

34.980 

27.71 

1 4  78  .  3 

PBS 

00530 

04.  T3 

34.975 

27.71 

14  78.6 

OBS 

00500 

04.51 

34.965 

27.72 

14  78.7 

SI" 

006  00 

04.51 

34.98 

?7,74 

00.*29 

1478.9 

OBS 

00600 

04.51 

34.980 

27.74 

14  78.9 

OBS 

00606 

04.48 

34.960 

27.72 

1479.8 

nfls 

00632 

04.48 

34.975 

27.74 

1 4  79  .  3 

OBS 

006  50 

04.52 

34.990 

27.74 

1 4  79  .  7 

(IBS 

0066B 

04-52 

34.990 

27.7* 

1480.0 

SID 

00700 

04.29 

34.95 

27.74 

00.472 

1479.6 

OBS 

00700 

04.29 

34.950 

27.74 

1479.6 

OBS 

007<.) 

04.29 

34.965 

27.75 

1480.3 

OBS 

00750 

04.21 

34.950 

27.75 

1 4  80  .  1 

SIO 

OOPOO 

04.  19 

34.96 

27.76 

00.516 

1480.8 

OBS 

OOdOO 

04.19 

34.960 

27.76 

1  4  80  .  9 

OBS 

00880 

03.99 

34.935 

27.76 

1481 .3 

SiD 

00900 

03.98 

34.93 

27.76 

00.559 

1481 .6 

OBS 

00900 

03.98 

34.935 

27.76 

L48I .6 

OBS 

00905 

03.98 

34.935 

27.76 

1491 .7 

OBS 

009  JO 

03.91 

34.925 

27.76 

1481  .6 

SIO 

01000 

03.87 

34.92 

27.76 

00.603 

1492.8 

IBS 

01000 

03.87 

34.920 

27.76 

1492.8 

OBS 

01023 

03.9s 

34.935 

27.77 

1483.2 

TEN  So  1 306 
5  S9U4RF  2 
2  5aj4RF  29 
1    S0U4RE    28 
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Table  XIII. — OI)serve<l    and    Inteipolated    Oceanographic    Data    fioiii   Stations   Occupied  li.v   I'SCGC  EVERGREEN, 
7  April  1072-18  .Tune  1972,  Prepared  from  XODC  IJstinf:  \o.  31-8296.— Continued 


RfFID       31        fi2'56 
CONSEC  0156 

l«I  43  03. 5n 

LONG      046  42. OH 


Vfia     1972 
HONTN       OS 

0»r    16 

HOUR  03.2 


eOinP  024B3 
SHIP  EV 
OtTl  USE   I 
tREA      05 


«I«  rEMP  12.2 
WEI  BULB  11.1 
BAROMETR  102'). 1 
CLOUO  T/» 


OIR     HGl 

PER 

.(INO-DIR 

OS 

INSI     Sin    <ECO^OER 

'?N    S3     1306 

00      0 

X 

KIVD-SPD 

01 

ir&:f  OIR                T 

5    SQUARE       2 

SE» 

IIIND-F3R 

OURAinN                   0T.2 

2    SOUARC    28 

CL/t» 

>IE»THE< 

X? 

OR  I G     MP     111 

1    S3JARE    i» 

CASlNUX/t INE   L»l'TP    OEPIH 


SID 
IBS 
SIO 

nns 

STO 
08  S 

STO 
DBS 
0»S 
OBS 

SIO 
OBS 

oas 

OBS 

SID 
IBs 

SIO 
OBS 
3BS 

SIO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 

SID 
OBS 
OBS 
OBS 

SID 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

SIO 
DBS 
OBS 

SID 
OBS 
OBS 
OBS 

SID 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 


000  00 
000  00 
00010 
000  10 
000  20 
00020 
000  30 
000  30 
00040 
00045 
00050 
00050 
00060 
00066 
00075 
00075 
OOIOO 
00100 
00105 
00125 
00141 
00147 
00150 
00150 
00170 
00175 
002  00 
002  00 
00220 
00240 
002  50 
002  50 

002  70 
00300 

003  00 
00339 

004  00 

004  00 
004R5 

005  00 
005  00 
00510 

005  30 
00600 
00600 

006  30 
006  6  0 
006  70 
00700 
00700 
00710 
00800 

ooaoo 
OOqoo 
009  00 
OlOOO 
01000 
01033 


iehp 

04.5  7 
04.57 
02. 4B 
02.48 
02.07 
02.07 
00.23 
00.23 
00-  15 
00.92 
00.42 
00.42 
00.53 
00.11 
00.33 
00.38 
01.68 
01.68 
01.  75 
04.45 
04.95 
04.76 
04.93 
04,93 
04.62 
04.95 
04.7  3 
04.73 
04.73 
05.31 
05.30 
05.30 
05.44 
05.20 
05.20 
05.06 
03.48 
03.48 
04.20 
04.  la 
04.18 
04.08 

04. oa 

04.13 
04.13 
04.35 
04.33 
04.21 
04.20 
04.20 
04.26 
04.25 
04.25 
04.15 
04.  15 
04.02 
04.02 
03.98 


SAL 

32.41 

32.479 

32.56 

32.560 

32.86 

32.860 

33.01 

33.015 

33.240 

33.360 

33.47 

33.470 

33.665 

33.640 

33.75 

33.750 

34.12 

34.120 

34.095 

34.58 

34.630 

34.570 

34.66 

34.660 

34.560 

34.745 

34.70 

34.700 

34.715 

34.870 

34.38 

34.880 

34.940 

34.93 

34.930 

34.940 

34.75 

34.755 

34.920 

34.89 

34.890 

34.890 

34.900 

34.92 

34.920 

34.960 

34.950 

34.935 

34.94 

34.945 

34.960 

34.95 

34.950 

34.95 

34.950 

34.93 

34.935 

34.935 


SIGHA-I  DYNDPIH       SND     VEl       OXVG 


P34       TOT    p 


25.75 
25.75 
26.01 
26.01 
26.28 
26. 2B 
26.52 
26.52 
26.  70 
26.76 
26.37 
26.87 
27.0? 
27.03 
27.10 
27.10 
27.31 
27.31 
27.29 
27.43 
27.41 
27.38 
27.44 
27.44 
27.39 
27.50 
27.49 
27.49 
27.50 
27.56 
27.57 
27.57 
27.60 
27.62 
27.62 
27.64 
27.67 
27.67 
27.72 
27.70 
27.70 
27.71 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 


00.000 
00.021 
00.040 
00.057 


00.111 
00.133 

00.151 
00.167 

00.200 


00.440 

00.^64 
00.529 
00.573 


1465.9 
1465.9 
1457.2 
1457.2 
1456.0 
1456.0 
1448.1 
1448-1 
1448.2 
1451 .9 
1449.9 
1449.9 
1450.8 
1449.0 
1450.5 
1450.5 
1457.3 
1457.3 
1457.6 
1470.2 
1472.6 
1471.9 
1 4  72  .  7 
1 4  72  .  7 
1471 .7 
1473.3 
1472.8 
1472.8 
1473.1 
14  76.1 
14  76.2 
14  76.2 
14'7.2 
1476.7 
1 4  76  .  7 
1476.7 
1470.9 
1470.9 
1475.6 
1475.7 
1475.7 
1475.5 
14  76.6 
1477.2 
1477.2 
1478.7 
1479.1 
1478.7 
1479.2 
1479.2 
1479.6 

1481  .1 
1481 .1 

1482  .3 
14B2.3 
1483.4 
1483.4 
1483.6 
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Tahi.e  XIII. — ()l)sei-vo(i    and    Iiiti'vpolatcfi    OooaiioKraithic    Data    from    Stations   Ocoiipifd   hy   USCGC  EVEKGREBX, 
7  Aiiril  l!t7'J-18  .lunc  1!)72,  ricpaifd  from   NODt"  Listing  No.  31-S2!)0.— ("ontinui'd 


REFIO       11       eiti 
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aO'OP    008J6 

Ain  iBxf       11. I 

0I«     HCt     PER 

dUo-ntu 

Ji 

CONSEC              0157 

MONTH       06 

SHIP    €v 

MET    SUie           10.6 

00      0         X 

tf  MO-Spd 

0\ 
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SE« 

UI-(D-f  IR 
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ci/m 

HE* THE* 

n\ 
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OURATinN  00.2 
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2  S3U»»E  28 
I     SgjtRF     I"* 


ClSfNl/'/IIXE      IVltrP         OEPIM 


SIGI<»-T         0»N0P7m      SnO    *ll       0«»C 


P.1«       IOt    P 


Sin 


STO 

00000 

05.15 

32.65 

2^.82 

00.000 

1468.5 

08S 

00000 

05.15 

32.650 

25.82 

1468.5 

STO 

00010 

01.98 

32.61 

26.08 

00.021 

1455.1 

08  S 

00010 

01.98 

32.610 

26.08 

1455.1 

STO 

00020 

-    0.67 

32.70 

26.30 

00.039 

1443.3 

oes 

00020 

-    0-67 

32.700 

26.30 

1443.3 

STO 

000  30 

-     1.09 

33.03 

26.58 

00.055 

1442.0 

08S 

000  30 

-    1.09 

33.030 

26.58 

1*42.0 

OBS 

00040 

-    1.56 

33.120 

26.67 

1440.1 

STO 

00050 

-    1.55 

33.27 

26.79 

00.082 

1440.5 

OBS 

00050 

-    1.55 

33.270 

26.79 

1440.5 

OBS 

00060 

-    1.51 

33.270 

26.79 

1440.8 

OBS 

000  70 

-    1.57 

33.275 

26.79 

1440.7 

STO 

000  75 

-    1.50 

33.32 

26.8  3 

00.113 

1441 .2 

OBS 

000  75 

-    1.50 

33.320 

26.83 

1441.2 

STO 

00 100 

-    1.25 

33.41 

26.89 

00.143 

1442 .9 

OBS 

00 100 

-    1.25 

33.410 

26.89 

1442.9 

STO 

00125 

-    0.77 

33.51 

26.96 

00.171 

1445.7 

OBS 

00125 

-    0.77 

33.515 

26.96 

1 445 . 7 

STO 

00150 

-    0.39 

33.63 

27.04 

00.198 

1443.1 

DBS 

00150 

-    0.39 

33.625 

27.04 

1448.1 

STO 

002  00 

00.13 

33.80 

27.15 

00.247 

1451.5 

OBS 

00200 

00.13 

33.800 

27.15 

1451.5 

OBS 

00210 

00.33 

33.860 

27.19 

1452.7 

STO 

002  50 

00.55 

33.96 

27.26 

00.290 

1454.5 

OBS 

002  50 

00.55 

33.965 

27.26 

1454.5 

STO 

00300 

00.74 

34.07 

27.34 

00.329 

1456.3 

OBS 

00300 

00.74 

34.070 

27.34 

1456.3 

OBS 

00312 

01.64 

34.130 

27.32 

1460.6 

OBS 

00333 

01.33 

34.190 

27.39 

1459.7 

OBS 

00360 

02.37 

34.490 

27.56 

1465.1 

SID 

004  00 

03.01 

34.56 

27.56 

00.395 

1468.6 

OBS 

004  00 

03.01 

34.560 

27.56 

1468.6 

OBS 

004  25 

03.24 

34.630 

27.59 

14  70.1 

OBS 

00479 

0  5.31 

34.685 

27.63 

1471 .4 

STO 

00500 

03.45 

34.72 

27.64 

00.449 

1472.4 

OBS 

005  00 

03.45 

34.725 

27.64 

1472.4 

OBS 

005  79 

03.89 

34.850 

27.70 

1475.7 

STO 

00600 

03-90 

34.84 

27.69 

00.497 

1476.1 

OBS 

00600 

03.90 

34.840 

27.69 

1476.1 

OBS 

00615 

03.90 

34.845 

27.69 

1476.4 

SID 

00700 

04.01 

34.88 

27.71 

00.543 

1478.3 

OBS 

00700 

04.01 

34.875 

27.71 

1478.3 

STD 

OOBOO 

04.05 

34.89 

27.72 

00.590 

1480.1 

OBS 

008  00 

04.05 

34.895 

27.72 

1480.1 

OBS 

008  10 

04.05 

34.900 

27.72 

1480.3 
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REFtI       31       8296 
CONSEC  0158 

LIT  41    18. 5N 

lONC       049    28.5k 


C*STNUM/T1KE       LVLIVP 


YE'" 
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HI1D-DIR 

01 
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HONTh 
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SHIP    EV 
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10 

0         2 

jimd-spo 

01 
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16 

DAT«    USE       1 

BAROHETR    1028.4 

SEA 
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OJRATION                  00.1 

HOUR 

09.4 

•RES               05 

CLOUn    T/A 

Cl/IR 

4EATHE0 

«v 

ORIG     IIP     111 
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TEMP 

SAl 

SIG<<A-I 

OymOpth 

SND    VEl 
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P34 
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Tabi.r  XIII. — (Hist>nt>d    and    Iiiteipolat*^!    Oceanosriii)liic    Data    from    Stations   Ocruincd   hy   TTSCGC   EVERGREEN, 
7  April  1072-18  June  1972,  I'lepaivd  from   NOIK'  ListinK  No.  31-.S2!)G.— Continued 
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BfFID       31       ej')6            VE«« 

197? 

BOtoP    02251 

41R 

TEmP          10.0 

DIR     HGT     PER             ifMD-OI  R    ?5 

CONSEC                0167             MONTH       Oh 

SHIP  ev 

UEI 

Bulb        08.9 

24 

2         2              KIND-SOO    23 

L«I             *5    30       H             UOY 

17 

D»1«    USE        1 

B4R0-4ETR     1028.4 

SEl 

KIND-F3R 

LONG      0*7    ?3       w            MOLJR 

11  .b 

iOft                05 

ClOUO    T/« 

Cl/TR                              <£«IHE<        XI 

CASTNUH/TIHE       LVITVP 

DEPTH 

TEMP 

S«l 

SIOHl-T 

OrNOPlH 

S'«0    WEL        DKirG               PJ^ 

SIO 

000  00 

O7.  14 

32.85 

25.73 

00.009 

1 4  76  .  8 

11.6      nns 

000  03 

07.  14 

32.850 

25.73 

1476.8 

0B% 

0000  3 

07.60 

33.160 

25.91 

1479.0 

%Tn 

000  10 

04.06 

33.06 

26.26 

00.020 

1464,7 

•  IBS 

00015 

03.  11 

33.040 

26.34 

1460.7 

STn 

00020 

03.41 

33.06 

26.32 

00.031 

1462.4 

nes 

OOOJO 

03.48 

33.060 

26.32 

1462.4 

STO 

000  30 

03.27 

33.11 

26.38 

00.054 

1461.7 

39S 

OO01O 

04.41    P 

33.61     P 

26,65a 

OPS 

0004? 

U3.0I 

33.180 

26.46    • 

1460.9 

•IB'; 

oon',6 

03.37 

33.560 

26.73 

1463.0 

STD 

000  SO 

02.93 

33.61 

26.80 

00.084 

1461 .5 

06  S 

oooso 

02.98 

33.610 

26.60 

1*61.5 

OB"; 

00056 

02.74 

33.660 

26.66 

1460.6 

STD 

000  75 

03.96 

34.09 

27.09 

00.112 

1466.7 

(IBS 

000  75 

03.96 

34.090 

27.09 

1466.7 

STO 

00100 

03.  18 

34.14 

27.20 

00.135 

1463.9 

HBS 

00100 

03.  18 

34.140 

27.20 

1463.9 

OBS 

001  04 

03.61 

34.200 

27.21 

1465.8 

obs 

001  W 

03.11 

34.200 

27.25 

1464.1 

Sin 

00125 

02.2  ( 

34.16 

27.30 

00.156 

1460.2 

OBS 

00125 

02.23 

34.160 

27.30 

1460.2 

-IBS 

00134 

02.23 

34.215 

27.35 

1460.4 

IBS 

001  M 

02.39 

34.260 

77.37 

1461 .2 

OPS 

00141 

02.30 

34.220 

27.35 

1460.8 

STD 

00150 

03. 4? 

34.42 

27.41 

00.174 

1466.1 

OBS 

00172 

04.85 

34.690 

27.47 

1472.8 

OBS 

OOlflO 

04.62 

34.660 

27.47 

1472.1 

STD 

002  00 

04.  18 

34.64 

27.51 

00.207 

14  70.4 

065 

00200 

04.  18 

34.645 

27.51 

1470.4 

OBS 

002  10 

04.  16 

34.640 

27.50 

1 4  70  .  5 

CBS 

0022? 

03.79 

34.615 

27.52 

1469.1 

STO 

002  50 

04.52 

34.76 

27.56 

00.2  36 

1472.9 

OBS 

002  50 

04.52 

34.760 

27.56 

1472.8 

STO 

00300 

04.89 

34.91 

27.64 

00.263 

1475.4 

OBS 

00300 

04.89 

34.915 

27.64 

1475.4 

OBS 

00325 

05.  10 

34.955 

27.65 

1 4  76  .  7 

OBS 

0036? 

05. Oi 

34.970 

27.66 

1477.3 

JBS 

00174 

04.92 

34.940 

27.66 

(476.8 

SIO 

00400 

04.91 

34.97 

27.68 

00 . 3  1  1 

1477.2 

OSS 

OO'.OO 

04.91 

34.970 

27.68 

1477.2 

oes 

004  2  7 

05.01 

35.015 

27.71 

1478.1 

SID 

00500 

04.68 

34.98 

27.72 

00.356 

1477.9 

OBS 

00500 

04.69 

34.980 

27.72 

1477.9 

OBs 

00530 

04.58 

34.950 

27.71 

1478.0 

oes 

00544 

04.73 

35.010 

27.74 

14  78.9 

STD 

nOoOO 

04.56 

34.98 

27.73 

00.400 

1 4  79  .  1 

OBS 

00^00 

04.56 

34.985 

27.73 

1479.1 

SID 

00  7  00 

04.42 

34.98 

27.75 

00.444 

1480,1 

OBS 

00  700 

04.42 

34.980 

27.75 

1480,1 

SID 

008  00 

04.32 

34.98 

27.76 

00.487 

1481 .4 

OBS 

oonoo 

04.32 

34.980 

27.76 

1481  ,4 

SIO 

009  00 

04.  19 

34.96 

27.76 

00.531 

1482.5 

OBS 

009  00 

04.19 

34.960 

27.76 

1462.5 

SIO 

01000 

04.07 

34.96 

27.77 

00.575 

1*63.7 

OBS 

OlOoO 

04.07 

34.965 

27.77 

1*63.7 

OBS 

OI030 

04.04 

34.960 

27.77 

1*6* .0 

INST     SIo    RECOROFR 
I1«C£    on  0 

DOR&TION  00.2 

ORIG    IIP    111 


IFN  SO  1306 
5  SOJtRE  * 
2  SautRE  46 
1    SajtRE    57 


sn3 
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Tabi.k  Xlir. — Olisei-ved    and    Intfipuliitcd    OcvaiioKiapliic    Data    from    Stations   Occupied   li.v   I'SCCiC^   EVEUGUKEX, 
7  April  11)72-18  June  1!)7::,  rrepaivd  from   NODC  Listin;:  No.  31-820G.— Continued 


>FFIO   }1   8296 
CQNSEC      0166 

I*'      *5  39. ON 

lONr'   047  15. 5W 


r«St'<U"/II'<f 


yF»» 

107^ 

BOIOP     02763 

•  IB 

IFHP          08.9 

OIB    HGI     PER 

■llNO-^'R    23 

INSI    sin    RECORDER 

TEN   S3    13O6 

xnNt-i       06 

SHIP    Fv 

WEI 

BULB          07.2 

26 

2         2 

WI»JO-SP0    18 

TRACE    OIR                         T 

5     SQUARE        4 

0A» 

17 

n»i«  jsE     I 

BAR0<4FIR     1028.8 

SE« 

WIND-F )R 

DJRAIinN                  00.3 

2    SJJARF     46 

HIJR 

15.* 

tOtl                05 

CLOU 

'->     I/« 

CI./IR 

KE4THFJ        XI 

OHU     1  IP    iil 

1   sojarf   57 

I VLTVP 

nfpiH 

ItHP 

S»L 

SIOMA-I 

ovndp'h 

Sno  vel 

3xrr.           P14 

I  Or     "          MD2          N03 

SI33          PI 

sio 

00000 

04.  35 

32.32 

25.65 

00.000 

1464.7 

nBs 

00000 

04.35 

32.325 

25.65 

1464.7 

o«s 

OODOfl 

04.  35 

32.320 

25.65 

1464.9 

STO 

000  10 

04.06 

32.42 

25.75 

00.023 

1463.9 

OB^ 

nooio 

04.06 

32.420 

25.75 

1463.8 

SIO 

000  20 

02.98 

32-96 

26.20 

00.043 

1459.9 

09  <i 

000  20 

02.98 

32.860 

26.20 

1459.9 

^10 

00030 

02.63 

33.38 

26.65 

00.060 

1459.3 

nss 

000  30 

02.6) 

33.380 

76.65 

1459.3 

OB"; 

000  3". 

01.27 

33.360 

26.73 

1453.3 

OBS 

00038 

01.60 

33.500 

26.82 

1455.1 

'IBS 

00042 

00.65     P 

33.90    P 

27.200 

ndS 

00045 

00.81 

33.460 

26.84    • 

1451  .6 

OBS 

00049 

00.59 

33.430 

26.8  3 

1450.6 

SID 

OOOSO 

00.98 

33.44 

25.82 

00.086 

1452.4 

OBS 

00050 

00.98 

33.440 

26.82 

1452.4 

OBS 

00069 

00.52 

33.600 

26.97 

1450.9 

SIO 

000  75 

00.24 

J3.84 

27.  18 

00 . 1 1 3 

1450.0 

OBS 

00078 

00.  IB 

33.900 

27.23 

1449.9 

OBS 

00084 

00.24 

33.900 

27.23 

1450.2 

OBS 

00090 

00.15 

33.915 

27.24 

1450.0 

Sin 

00100 

00.49 

34.11 

27.38 

00.133 

1451.9 

OBS 

ooino 

00.49 

34.110 

27.  38 

1451.9 

SID 

00125 

00.78 

34.16 

27.41 

00.150 

1453.7 

OBS 

00125 

00.78 

34.160 

27.41 

1453.7 

SIO 

00150 

01.13 

34.24 

27.45 

00.167 

1455.9 

OBS 

001  50 

01.13 

34.240 

27.45 

1455.8 

SID 

00200 

01.93 

34.42 

27.53 

00.197 

1461.7 

oes 

002  00 

01.93 

34.420 

27.53 

1460.7 

OBS 

00242 

04.51 

34.880 

27.66 

1472.8 

sin 

002  50 

04.31 

34.88 

27.68 

00.223 

1472.1 

OBS 

00283 

03.65 

34.760 

27.65    • 

1469.7 

nes 

00290 

03.55 

34.715 

27.63 

1469.3 

SIO 

00300 

03.91 

34.79 

27.65 

00.246 

1471 .1 

nss 

003)4 

04.64 

34.940 

27.69 

1474 .9 

SID 

004  00 

03.93 

34.33 

27.68 

00.293 

1472.9 

jbs 

00400 

0).9> 

34.835 

27.68 

1472.9 

OBS 

004  52 

04.23 

34.920 

27.72 

1475.2 

OBS 

00463 

04.  15 

34.995 

27.71 

1475.0 

SIO 

00500 

04.20 

34.90 

27.71 

00.339 

1 4  75  .  9 

OBS 

005  00 

04.20 

34.900 

27.  71 

14  75.8 

DBS 

00525 

04.06 

34.890 

27.71 

1 4  75  .  6 

OBS 

00542 

04.  15 

34.920 

27.73 

1476.3 

OBS 

005  90 

04.09 

34.910 

27.73 

1476,8 

510 

006  00 

04.  16 

34.93 

27.74 

00.  382 

1477.3 

OBS 

00600 

04.  15 

34.930 

27.74 

1477.3 

SID 

00700 

04.07 

34.92 

27.  74 

00.426 

147P.6 

OBS 

00700 

04.07 

34.920 

27.74 

14  78.6 

SIO 

008  00 

04.04 

34.92 

27.74 

00.470 

1480.1 

OBs 

00»00 

04.04 

34.920 

27.74 

1480.1 

SID 

00900 

03.98 

34.92 

27.75 

00.514 

1481 .6 

OBS 

00900 

03.99 

34.925 

27.75 

1481 .6 

SIO 

01000 

03.92 

34.92 

27.76 

00.553 

1483.0 

OBS 

OlOOO 

03.92 

34.925 

27.76 

1483.0 

OBS 

01030 

03.89 

34.920 

27.76 

1483.3 

• 
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Tabi.k  XIII. — Oliservi'd    and    Iiitt'rj)oIiited    OceaiioKi'apliic    Data    from   .Stations  Occupied  l).v   USCGC  EVERGREEN, 
7  April  1!)72-1S  June  W72,  I'repared  from    XOIH'  Listing'  No.  31-S2!H!. — Continued 


REFIO   31   8296 
CONSeC      016S 

LONC       0*7    *4.0W 


YE«J  19T2 
MONTH  06 
D«r  17 

HOUR     15.? 


Sa'OP    01315 
SHIP    EV 
0»T«    U<LE       1 
AREA  05 


AIR     TEHR  07. S 

UtT    BULB  07.? 

BAROiETR     1026.6 
CI  OUT    T/A 


DIR     MGT     PER 

?6       ?  ? 

SEA 
CL/IR 


>|1vO-3'R    ?i 
KlHI>-S>0    IV 
WIN0-F3R 
itEATHEl        «1 


INST     STO    RECOROER 
TRACE    DIR  T 

DURATION  03.? 

nR  I r,     MP    1  1  I 


TEN  S3  1 336 
5  SOIIARE  A 
?  S3JARF  AS 
1     SOJAPt     5' 


CASlNiy/TIHE       LVLIYP  DEplH 


15.? 


STO 

DBS 

SID 
DBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 
DBS 

STO 
OBS 

SIO 

aBs 

STO 
OBS 

SIO 

OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

SID 
OBS 

STO 
OBS 

SID 
OBs 
OBS 


00000 
00000 
COO  10 
000  10 
000  20 
000  20 
00030 
000  30 
00050 
00050 
000  72 
00075 
000  75 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
00200 
00200 
002  50 
002  50 
00300 
00300 
00325 
00341 
00*00 
00*00 
00500 
00500 
OO&OO 
00600 

007  00 
00700 
00800 

008  00 
00100 
00900 
01000 
01000 
01025 


TENP 

0A.36 
0A.36 
03.38 
03.38 
01.38 
01.38 
00.75 
00.75 
00.18 
00.18 
00. *2 
00.50 
00.50 
01.18 
01.18 
01. *7 
01. *7 
01.77 
01.77 
02.66 
02.68 
03.33 
03.33 
03.72 
03.72 
03.6* 
03.80 
03.98 
03.98 
0*.03 
0*.03 
0*.02 
0*.02 
03.97 
03.97 
03.95 
03.95 
03.92 
03.92 
03.91 
03.91 
03.90 


SAL 

32.27 
32.270 
32.66 
32.660 
32.86 
32.860 
33.3* 
33.3*0 
33.75 
33.755 
33.950 
3*. 08 
3*. 080 
3*. 23 
3*. 230 
3*.  32 
3*. 325 
3*. 39 
3*. 395 
3*. 62 
3*. 620 
3*.  7* 
3*. 7*0 
3*. 81 
3*. 810 
3*.  8*5 
3*. 8*0 
3*.  89 
3*. 890 
3*.  90 
3*. 900 
3*. 91 
3*. 915 
3*. 92 
3*. 920 
3*. 92 
3*. 920 
3*.  92 
34.920 
3*. 92 
3*. 920 
3*. 920 


SI3"A-I 

25.60 
25.60 
26.01 
26.01 
26.33 
26.33 
26.75 
26.75 
27.11 
27.11 
2T.26 
27.36 
27.36 
27.** 
27.** 
27. *9 
27. *9 
27.53 
27.53 
27.63 
27.63 
27.67 
27.67 
27.69 
27.69 
27.70 
27.70 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.7* 
27.7* 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 


OVNOPlH 
00.000 
00.022 
00.0*1 
00.056 
00.078 

00.099 
00.117 
00.132 
00.1*7 
00.173 
00.197 
00.219 

00.263 
00.305 
00.3*8 
00.390 
00.*33 
00.*77 
00.521 


Sno  vel      3<rc 

1*6*. 7 
1*6*. 7 
1*61.2 
1*61.2 
1*52.9 
1*52.9 
1*50.9 
1*50.9 
1**9.2 
1**9.2 
1*50.9 
1*51.5 
1*51.5 
1*55.2 
1*55.2 
1*57.1 
1*57.1 
1*56.9 
1*58.9 
1*6* .0 
1*6*. 0 
1*67.8 
1*67.8 
1*70.* 
1*70.* 
1*71.3 
1*71.* 
1*73.2 
1*73.2 
1*75.1 
1*75.1 
1*76.7 
1*76.7 
1*78.2 
1*78.2 
1*79.8 
1*79.8 
1*81.3 
1*61 .3 
1*82.9 
1*82.9 
1*63.3 


PJ»       IOT     P 


292 


Tahi.k  XIII. — ()l)S(>rv<Ml    iiiul    !iit<>r|Milal<'(l    OcounoKnipliic    Datu    fnnn    Stations   Occupit'd   l(.v   USCOO   EVERGREEN, 
7  Api-il  1!)T2-KS  .liiiic  1!»72,  I'roparcil  from   NODC  ListiiiK  No-  31-8290. — ("oiitinued 


KEflO       31        8<!1<. 
CONSSC  0170 

IONS       0*7    5S.0M 


16. n 


TE«< 

1^7; 

eOlDP    01097 

•  IP 

lEKP         07.8 

DI»    MGI    PER 

■«1sD-dI  R    7) 

INSI    STD   RECORDER 

lEN    S3    1)06 

XONIM 

04 

SHIP    EV 

WEI 

BUIB          06.1 

76 

!         2 

MI1D-SP0    l> 

IR«CE    niR                    1 

5  sau»HF     * 

D«r 

17 

Otia    USE        1 

BAROMEIP     1079.5 

SE« 

y I  NO- FIR 

0OR«IinN                  00.3 

2    S9U/IRE    *6 

HfltlR 

lb. 8 

•RE>              05 

ClOUO    I/« 

Cl/IR 

ilE«tMt<        Kl 

IIRlG     IIP    111 

1    SOJtRE    jr 

.viirp 

nti>iH 

IFHP 

S»l 

SIG-IA-I 

qvndpIh 

Sno  *eL 

Dxro            P3» 

lOl    '         N07         N03         Sl33        P"* 

STl) 

00000 

01. I? 

37.73 

75.69 

00.000 

1*59.* 

OB-i 

COD  00 

0).W 

37.730 

1*59.* 

STO 

00010 

0J.99 

37.77 

00.073 

1*59.0 

OSS 

00010 

0?.99 

37.770 

1*59.0 

sin 

000  ?0 

0?.79 

37.75 

00.0*6 

1*58.) 

nBS 

000  ?0 

0?.78 

37.755 

1*58.) 

STT 

000)0 

-    0.?7 

37.86 

00.065 

1**5.6 

1«S 

000)0 

-    0.77 

37.860 

1**5.6 

IBS 

000)^ 

-    0.5B 

37.9*0 

1***.) 

HBI 

000)6 

-    0.** 

37.950 

1**5.0 

STD 

oooso 

-     I.  »* 

33.18 

00.095 

1**1 .* 

iins 

000  50 

-     1.)* 

33.|eO 

1**1.* 

nns 

0O0S2 

-    1.79 

33.780 

1**1.8 

sin 

000  75 

01.  OH 

3).*0 

00.178 

1*5). 7 

IBS 

00075 

01.08 

33.*00 

1*53.7 

IBS 

OOOq* 

-    0.75 

33.560 

1**7.7 

SID 

noioo 

-    0.1* 

33.61 

00.157 

1**8.* 

OBS 

00104 

-    0.06 

33.660 

1**8.9 

OBS 

001  17 

07.08 

33.970 

1*59.1 

OBS 

OOIJO 

01.77 

33.960 

1*57.8 

Sin 

OOliS 

01.88 

33.99 

00.181 

1*58.* 

OBS 

001?5 

01.88 

33.995 

1*58.* 

(IBS 

001** 

01. *8 

33.990 

1*56.9 

SID 

00150 

01.78 

3*.  07 

00.707 

1*56.7 

nBS 

00161 

01.1) 

3*. 100 

1*55.8 

OBS 

001 6n 

01.17 

3*. 160 

1*56.7 

o«s 

00178 

00.97 

3*. 1*0 

1*55.7 

SID 

00^  on 

01.71 

3*. 7* 

00.7)9 

1*57.0 

3BS 

00?  00 

01.71 

3*. 7*5 

.*57.0 

Sin 

00^50 

07.06 

3*.** 

00.769 

1*61.9 

DBS 

00^50 

07.06 

3*.**0 

1*61.9 

SID 

00)00 

07.78 

3*. 61 

00.796 

1*66.1 

UBS 

0O)00 

07.  78 

3*. 610 

1*66.1 

Sin 

00*00 

01.65 

3*. 87 

00.3*3 

1*71.7 

OBS 

00*00 

0).65 

3*.B70 

1*71 .7 

SID 

00"^  00 

0).99 

3*. 88 

00. 387 

1*7*. 9 

ORS 

00500 

0).98 

3*. 880 

1*7*  .9 

OBS 

00561 

0*.0) 

3*.900 

1*76.1 

SID 

006  00 

0*.00 

3*.  89 

00.*31 

1*76.6 

ORS 

006  00 

a*.oo 

3*. 895 

1*76.6 

Sin 

00700 

0*.0I 

3*. 90 

00.* 75 

1*78.3 

nBS 

00700 

0*.01 

3*.  905 

1*78.3 

SID 

00800 

o*.oo 

3*. 90 

00.570 

1*79.9 

nBS 

OOflOO 

o*.oo 

3*. 900 

1*79.9 

Sin 

00*3  00 

03.96 

3*. 90 

00.565 

1*81.* 

OBS 

oosoo 

03.96 

3*. 900 

1*81.* 

SID 

01000 

01.96 

3*.  90 

00.617 

1*8). 1 

nBS 

01000 

0).96 

3*. 900 

1*83.1 

n«s 

01079 

03.96 

3*. 900 

77.7) 

•  ••••1 

!•••••••• 

1*83.6 

• 
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Tabi.k  XIII.— Oliserved    and    IiitfipDlatcd    Oceanopraphic    Data    from    Stations   Ot-cupied   by    USCGC   EVERGREEN, 
7  April  1!)72-1S  June  1972,  I'repared  from  NOIh:  Listing  No.  31-S29G.— Continued 


otfll)       31 

8i9». 

TEA'     1972 

ftnyOp    00364 

CIINSEC 

0171 

MONI-i       C 

SHIP    fV 

LAT             45 

55       H 

04V             17 

04T&    IJSE        t 

I  INS       a«8 

0«.0H 

HOUR    I  a, 5 

»(tE«                05 

4IR     TEMP  07, fl 

«ei    liULB  06.7 

BiPnHem   1029.6 

CLOUD    T/4 


DIB    HGT     PER 

2b       2         ^ 
564 
CL/TR 


•"llO-niR  2i 

Ml^O-SPO  2D 
KI^O-FJR 

NE4THE"  «1 


INSI     5T0    RECOROER 
Ifl4CE    OIR  3 

Oi|P4TnN  00,1 

CalC     IIP    III 


TEN  S3  1  306 
5  SQUARE  « 
2  SJUaRE  »( 
I    SOu«»F    58 


C4STNUX/IIHF       IVITYP  JEP'H 


STO 
UBS 

STO 

STO 
09s 

STD 
OfiS 

STD 
OBS 
IBS 

STO 

nos 
STn 

OBS 
OBS 
STO 

OBS 
DBS 

STO 
OBS 
riBS 
OBS 

STO 
DBS 

nBs 

PBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 

las 

STO 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
000  20 
00020 
00030 

000  30 
000^0 
00050 
00060 

000  75 
00075 
00100 

00 1  00 
001  15 
00125 
00125 
00137 
00150 
00150 

001  70 
OOIBB 

002  00 
002  00 
00210 
00236 
00250 
00250 
00261 
0026<» 
00204 
OOJOO 
00300 
00338 


TEMP 

04,61 
04,61 
01,04 

-  1.02 

-  1.02 

-  1.58 

-  1,59 

-  1,70 

-  1.70 

-  l.'l 

-  1,69 

-  1.69 

-  1,67 

-  1.67 

-  1,67 

-  1.42 

-  1.42 

-  1.09 

-  0.14 

-  0.14 

-  0.14 
00.06 
00.  OR 

uo.oe 
00.33 

00.49 
00.48 
00.48 
00.48 
00.41 
00.52 
00.72 
00.72 
01.57 


S4l 

32.71 

32.710 

32.4  8 

32.26 

32.260 

32.96 

32.980 

33.13 

33.125 

33.175 

3  3.22 

33.220 

33.27 

33.270 

33.320 

33.42 

33.425 

33.510 

33.67 

33.670 

33.680 

33.760 

33.78 

33.790 

33.R60 

33.945 

33.97 

33.970 

33.960 

33.935 

34.030 

34.11 

34.110 

34.345 


Sir,K4-T         DynOPTH      snd    »el       itio 


•»3? 


5133 


25.93 
25.93 
26.05 
25.96 
25.96 
26.56 
26.56 
26.69 
26.6  8 
26.72 
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TABI.K  XIII. — OI)servt'd    uTui    InterpolatPtl    Oceaiiographio    Data   from    Stations  Occupied   by   USCGC  EVERGREEN, 
7  April  1!)72-1,S  June  11)72,  I'repared  from   Nt)lH,'  Listing  No.  31-8296. — C.'oiitinued 
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Tabi.k  Xlll.     (tliscivitl    and    IntcrpolutiHl    Oct'anojrraphic    Data    from    Stations   Occupied   by  USCGC  EVKIJCREBN, 
7  April  1972-18  Juiu"  1972,  I'rcparcti  from   NODC;  Listiiif.'  No.  31-8296.— Continued 
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